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50 Załącznik do zarządzenia nr 92 Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
ZARZĄDZENIE Nr 92 > Budowlanych z dnia 26 sierpnia 1967 r. 
MINISTRA BUDOWNICTWA WYKAZ AKTÓW NORMATYWNYCH 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
z dnia 26 sierpnia 1967 r. | wydgnych: przez: 
s e i BYŁE MINISTERSTWA: ODBUDOWY, BUDOWNICTWA, BU- 
w sprawie wykazu obowiązujących resoziowych DOWNICTWA MIAST I OSIEDLI, BUDOWNICTWA PRZE- 
szw mormatywiych MYSŁOWEGO, BUDOWNICTWA, PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW 
: T BUDOWLANYCH, KOMITET DO SPRAW URBANISTYKI 
(znak: OR6/0681/119/67) I ARCHITEKTURY, KOMITET BUDOWNICTWA, URBANI- 
5 3 jA sb STYKI I ARCHITEKTURY 
$1. W wyniku dokonanej analizy przydatności resortowych 
przepisów prawnych wydanych w okresie od 1946 r. w b. Mini- 
sterstwach: Odbudowy, Budownictwa, Budownictwa Miast i Osie- s oraz przez 
dli, Budownictwa Przemyslowego, Budownictwa, Przemysłu Ma- 
teriałów Budowlanych, b. Komitecie do Spraw Urbanistyki MINISTERSTWO BUDOWNICTWA 
i Architektury, b. Komitecie Budownictwa, Urbanistyki i Archi- I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
tektury oraz w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Mate- w okresie od 1946 r. do dnia 31 lipca 1967 r. 
riałów Budowlanych, ustala się wykaz obowiązujących aktów z uwzględnieniem w rubryce 7 wykazu zmian wynikłych w 
normatywnych, stanowiący załącznik do zarządzenia. okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 1967 r. 
$ 2. Wykaz został sporządzony według stanu na dzień 31 lipca OBJAŚNIENIA 
` 1967 r. podane są w nim jednak zmiany wynikłe w okresie od ; 
dnia 1 sierpnia 1967 r., do sdnia 31 sierpnia 1967 r. 1. Jeżeli w rubryce 7 podano akt normatywny zmieniający 
lub uzupełniający bez podania organu państwowego (lub jed- 
$3. Wykaz nie obejmuje aktów: nostki), który go wydał, należy rozumieć, że akt zmieniający lub 
uzupełniający wydał ten sam organ państwowy (lub jednostka), 
1) o charakterze organizacyjno-porządkowym, jak dotyczących: który wydał akt pierwotny. 
tworzenia, łączenia, zmiany nazwy, siedziby, zakresu działania ` 
i podporządkowania przedsiębiorstw, otwarcia zasadniczych 2. Znaczenie użytych skrótów: 
szkół zawodowych itp., 1) komórki organizacyjne Ministerstwa: 
2) dotyczących przekazania majątku, objęcia przedsiębiorstwa 
w trybie przepisów o nacjonalizacji, AB — Departament Administracyjno-Budżetowy 
BHP — Główny Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny 
3) dotyczących realizacji inwestycji na konkretnych budowach, Pracy 
F z 5 
4) protokołów dodatkowych do układów zbiorowych pracy. BM > Departament Budownictwa Mieszkaniowego 
i Ogólnego 
BP — % Budownictwa Przemysłowego i Spe- 
$ 4. Resortowe akty normatywne nie wymienione w wyka- cjalńego 
= SEAN AA aktów, o których mowa w § 3, uznaje się za BW SĘ Z Budownictwa Wiejskiego 
SES EK — x Ekonomiki 
FK — À Finansów i Księgowości 
MINISTER GG — rę Geologii i Górnictwa 


w z. St. Pietrusiewicz GM —- Gabinet Ministra 
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SAN —- Departament Inwestycji 
KA. — Ę Kadr i Szkolenia . 
"MB — s Planowania i Produkcji Przemysłu 
"Materiałów Budowlanych zw 
ME — b Mechaniki i Energetyki 
MP — = Miejscowego Planowania Prze- 
strzennego 
NB — Nadzoru Budowlanego 
NC — A Norm i Cen 
OR — a Organizacji 
OT — T Obrotu Towarowego 
PL — 5 Planowania Budownictwa 
RE — ~ Rewizji 
RKA — Resortowa Komisja Arbitrażowa 
TE — Departament Techniki 
TR = = Transportu 
WZ — Biuro Współpracy Gospodarczej z Zagranicą 
ZP — Departament Zatrudnienia, Pracy i Płac; 


.2) jednostki podległe Ministrowi: 


CMB —- Centrala Materiałów Budowlanych — Zarząd 
i > Przedsiębiorstw 
"ATB — Instytut Techniki Budowlanej : 
JUA — Instytut Urbanistyki i Architektury _{ 
OITEB —- Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej 
w- Budownictwie =. 
-..ZBPB — Zjednoczenie Biur Projektów Budownictwa; 


s 


:3) ministerstwa, urzędy centralne i inne instytucje: ; 


i 


CUG — Centralny Urząd Geologii 

KBUA — Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architek- 
ga tury i j i 

"KPpRM — Komisja Planowania przy Radzie Ministrów 

KUA — Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury 

MB — Ministerstwo- Budownictwa £ 

MBiPMB — żę Budownictwa i Przemysłu Materia- 

a "a łów Budowlanych 

„MBMiO — J Budownictwa Miast i Osiedli 

MBPrzėm. — A Budownictwa Przemysłowego 

"MSiE — 5 Górnictwa i Energetyki 


MGK 
MHW 
MK 
MLiPD 
MON 
MPC 
MPMB 
MR 


"MSW 


NIK 
NOT 
PKC 


, PKP 


RWPG * 


4) inne 


-aTt. 


bhp 
*Biul. 
€zP 
Dz. Bud. 
Dz. U. 
Dz. Urz. 
M.P. 

nr 


- E ». - 
— Ministerstwo Gospodarki Komunalnej 


— Handlu Wewnętrznego 
— , Komunikacji d 
— > Leśnictwa i Przemysiu Drzewnego 
— Obrony Narodowej 

— Przemysłu Ciężkiego 


— Fa Przemysłu Materiałów Budowlanych 
— R: Rolnictwa 
— 5 Spraw Wewnętrznych 


— Najwyższa Izba Kontroli 

— Naczelna Organizacja Techniczna 

— Państwowa Komisja Cen 

— Połskie Koleje Państwowe 

— Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej; 


skróty: 


s artykuł 

— bezpieczeństwo i higiena pracy 
— Biuletyn 

— Centralny Zarząd Przemysłu 
— Dziennik Budownictwa 

— Dziennik Ustaw 

— Dziennik Urzędowy 

— Monitor Polski 

— numer 

— okólnik 

— obwieszczenie 

— Obrona Terytorialna Kraju 
— poufne 


_— pismo okólne 


— pozycja 

— Prezes 

— prezydium rady narodowej 
— Przewodniczący 

— prezydium wojewódzkiej rady narodowej 
— polecenie- służbowe 

— rozporządzenie - 

— rada narodowa 

— ustęp 

— wojewódzka rada narodcwa 
— zarządzenie 
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Część I 


MINISTERSTWO: ODBUDOWY; BUDOWNICTWA; BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI; BUDOWNICTWA 
PRZEMYSŁOWEGO; BUDOWNICTWA; PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


j j | 
| Nr z y > | Komórka | Osain | za 
ARJ Data W sprawie iutódąch publikowane | wagi 
| | 
poż 3 t : ESE 6 | x 
| | 
MINISTERSTWO ODBUDOWY | ¢ i 
| | 
| Rok 1946 | 
| | | | 
Rozporządzenie | | | 
Ń j { 
| 3.9.46 | o używaniu przy budowie wapna pokarbidowego | TE | Dz, U. nr 46, poz. 262 
| ; | 
Rozporządzenie wspólne i | | 
| | / 
6.11.46 | Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Przemysłu, | BHP i Dz. U. nr 62, poz. 344; | DzU nr koi A ag 
i | 53/69, poz. 516, Dz. 
Odbudowy, Administracji Publicznej oraz Ziem Odzyska- | | | Bud. ur 12/02, poz. 68. 
| | nych, wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Na- | i 
9 ` : A : EAC Ą 9 
rodowej, Skarbu, Sprawiedliwości, Oświaty, Rolnictwa | | 
i Reform Rolnych, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Leśnic- | 
twa oraz Aprowizacji i Handlu o ogólnych przepisach | 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy | 
| j 
H 
Rok 1947 | 
Rozporządzenie | | | 
> t I | 
j r | | 
| | 21.10.47 o określeniu granic Warszawskiego Zespołu Miejskiego MP | Dz. U, nr 66, poz: 424 | . 
| Rozporządzenie wspólne | si 
21.3.47 Ministrów: Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej o wa- | BHP | Dz. U. nr 30, poz. 128 | 7: Przew. KBUA nr 19/60 
| | | 
runkach bezpieczeństwa | przy robotach rozbiórkowych | j | 
| | 
| | j 
| | 
Zarządzenie | ] 
i | | 
25.11.47 wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicz- | „NC | M. P. nr 150, poz. 899 | 
nej, Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie ustalania i | 
| | wysokości kwot uiszczonych przez właścicieli napra- | | 
| wionych budynków na rzecz użytkowników przy przed- | 
terminowym wygaśnięciu prawa użytkowania 
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA : | 4 
Rok 1949 a 
Rozporządzenie r 
26.9.49 odległości budynków od niektórych dróg państwowych | NB | Dz. U. nr 52, poz. 398 | 
AR. | | = 
| | Rok 1950 | i | | 238 
Zarządzenie f | 
| | i 
28.7.50 trybu postępowania przy uznaniu projektów z*zakrćsu archi- | TE M. P. nr A—91, | 
tektury, urbanistyki, sztuki dekoracyjnej, architektury | poz. 1131 j 
wnętrz, architektury krajobrazu lub rzeźby za posiadające | 
| | wybilne wartości plastyczne | 
| 
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N 
= 
w 


3 16.9.53 


25.11.53 


H 


14 | 30.10.54 


235: | 


15 3.7.54 


16 


28 | 29.6.54 


i : 
18 | 63 | 19.10.54 


| MINISTERSTWO BUDOWNICTWA 


| Miast i Osiedli 
Rok 1953 
Rozporządzenie wspólne 
| Ministra Budownictwa Miast i Osiedli, Ministra Budownicawa | 
Przemysłowego i Ministra Pracy i Opieki Społecznej w spra- 
wie zmiany przepisów dotyczących przestrzegania warun- 
ków bezpieczeństwa i higieny przyj robotach budowlanych 
Zarządzenie : : | 
| projektowania, wykonywania i sprawdzania przewodów dy- |” 


mowych, spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie 
ogólnym 


Zarządzenie wspólne 


| Zarząd 
Techniki 
TE 


Ministrów: Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Prze- 
inysłowego oraz Gospodarki Komunalnej w sprawie wpro- 


wadzenia w życie instrukcji tymczasowej 0 stosowaniu 
cementu azbestowego i Ścinków folii aluminiowej oraz 
innych odpadków aluminiowych do uszczelniania połączeń | 
rur wodociągowych | 


Rok 1954 | 


Rozporządzenie | 


RKA 


| ustanowienia Arbitrażu Resortowego 
a hę ; 
Zarządzenia Ę Í 


wynagradzania członków zespołów orzekających Resortowej | 
komisji Arbitrażowej : 

| zmiany zarządzenia nr 172 z dnia 10.8.1954 r. w sprawie wy- 
nagradzania członków zespołów orzekających Resortowej | 
Komisji Arbitrażowej i 

wydania regulaminu określającego tryb wewnętrznego urzę- 
dowania Resortowej Komisji Arbitrażowej 


N 
"z 


| RKA 


Zarządzenia wspólne 
Ministrów: Energetyki, Gospodarki komunalnej i Budownictwa ME 
Miast i Osiedli w sprawie poboru energii elektrycznej w bu- | 
dynkach nowo oddanych do użytku 
Ministrów; Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Miast 
i Osiedli w sprawie gwarancji udzielanych przez przed- 
siębiorstwa wykonawcze instalujące dźwigi osobowe 


NC 


Okólniki 


ochrony lokali uzyskiwanych w ramach uspołecznionego BM 
budownictwa | 
unikania szkód w drzewostanie w toku pracy nad dokumen- | 
tacją złóż surowców skalnych przy wykonywaniu robót | 


wiertniczych na terenach załesionych 


GG 


Rok 1955 
Zarządzenie 


ZP 


wynagradzania pracowników zatrudnionych na etatach sprzą- | 
taczek Í 


Dz. U. nr 7/54, 
poz. 23 


Dz. Urz. MBMiIO 
ar 17, poz. 159 


M. P. nr A—13/54, 
poz. 296 


Dz. U. ne 23, poz. 86 


Dz. Urz. MBMiO 
nr 19, poz. 143 
bz. Urz. MBMiO 
nr 19, poz. 146 


Dz. Urz. MBMiO 
nr 20, poz. 154 


M. P. nr A—81, 


| poz. 943 


Dz. Urz. MBMiO 
nr 17, poz. 122 


Dz. Urz. MBMiO 


nr 12, poz. 87 
Dz. Urz. MBMiO . 
nr 19, poz. 149 


Dz. Urz. MBMIO 
nr 21, poz. 155 


| 


| Z. Przew. KRUA ar.!6,62, 
i O. MB ur 18/57 


| 
(R MRPrzem. z 16.5.56, 


Z. MBIPMR ne- 203/66 
1P. o. nr 1/57 


Z. nr 226/54 
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BUD. Str. 5 
j 3 3 | s Ti 4 | SEE: G-r 7 z 
| j 
Rok 1956 | | | 
| 
Rozporządzenie wspólne | | 
12.5.56 Ministrów: Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Prze- i TE | Dz. U. nr 25, 
mysłowego oraz Gospodarki Komunalnej o instalacjach | poz. 116 
gazowych i 
Zarządzenie | j 
109 8.5.56 ograniczenia stosowania blachy w budownictwie miejskim i BM | Dz. Urz. MBMIÓ. j 
i osiedlowym | ur 12, poz. 78 i 
Zarządzenie wspólne | | 2 
~% j | >: 
12.5.56 Ministrów: Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Prze- | TE M. P. nr 55, | 
mysłowego oraz Gospodarki komunalnej w sprawie in- |- poz. 606 3 
stalacji gazowych | z: 
SĘ | 
Pismo okólne Ministerstwa | i 
i z) 
33-| 21.5.56 stosowanie żużla paleniskowego i wielkopiecowego do pro- | TE s 
dukcji pustaków i bloków ściennych żużlobetonowych | 
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA 
PRZEMYSŁOWEGO 
Rok 1952 
Zarządzenie 
i 
| 215, 11.10.52, docierania ciężkich maszyn budowlanych nowych i po ka- | ME | Bial. MBPrzem. 
| pilalnym remoncie | | nr 13, poz. 88 * 3 
| | 
| Okólnik Ministra T 
| ; 
i 73 , 26.9.52 | jakości robót budowlanych przy wykonywaniu szybów, | BM- BP Biul. MBPrzem. 
i I dźwigów osobowych i towarowych | ur 13, poź. 89 S 8 
| Rok 1953 
Zarządzenie | 
i | - | | 
| 41, 29,6,53 | projektowania organizacji budów dla inwestycji budownictwa BP | kul. MBPrzem. 
| | przemysłowego i (nr 12, poz. 69 
j | 
Okólniki Ministerstwa | 
b 34 | 23.5.53 zabczpieczenia przed pożarami lasów i gruntów leśnych po-- ME Biul. MBPrzem. 
| | łożonych przy liniach i bocznicach kolejowych | nr 9, poz. 32 3 
| 40 | 25.6.53 | zaopatrzenia ciągników marki Ursus i Lanz Buldog w iskro- TR | Biul, MBPrzem. 
| chrony f l (nr ll, poz. 56 
44 | 29.6,53 zapobiegania i zwalczania korozji elektrolitycznej powodo- TE | Biul. MBPrzem. 
| wanej prądami błądzącymi ; + np*l2, poz. 71 
| ) 
Pismo okólne Ministerstwa | ; 
| 
12  30.7,53 | zabezpieczenia drzewostanu na placach budów, terenach BP--BM Biul. MRPrzem. | 
| składowania oraz drogach dojazdowych do placów budów nr 15, poz. 92 | 
i | | 
: ' i j 
Rok 1955 | | | 
| | | 
Zarządzenia | | | 
. I 
34 | 1.4.55 | protokolarnego przejmowania obowiązków. przy zmianach BP-4-BM Biul. MBPrzem. | 
„na stanowiskach kierowników budów i obiektów i ' nr 8, poz. 52 | 


ERZRCWSA Sa OE Z Az 
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"DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. Nr 14 
| 4 | ABER E E | 7 
| j 
zapewnienia rozwoju spawalnictwa oraz jakości robót spa- | BP Biul. MBPrzem. 
walniczych w budownictwie przemysłowym nr 10, poz, 71 
stosowania pali żelbetowych formowanych w ziemi przy | TE 
posadowieniu fundamentów pod obiektami przemysło- | s 
wymi i budynkami mieszkalnymi | 
| 17.12.55 kwalifikacji i szkolenia maszynistów ciężkich maszyn bu- | KA | M. P. ‘nr 12/56, 
dowlanych i drogowych | poz. 148 
Pisma okólne Ministerstwa 
obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków ME Biał. MBPrzem. Ł 
mieszkałnych, biurowych i użyteczności publicznej | nr 2, poz. 15 
oszczędnego używania wodociągowej wody pitnej dla celów MB | Biul, MBPrzem, 
produkcji Lnr 9, poz. 68 
„przekazywania inwestorom konstrukcji stalowych szczegól- BP „Biul. MBPrzem, 
| nego przeznaczenia skomplikowangch i ciężkich i „nr 14, poz. 97 
88 | 127 | 12.11.55 stosowania cementu szybkospawnego „„400” | TE Biul. MBPrzem, 
; + à nr 21, poz. 128 
Rok 1956 Y 
z Rozporządzenie 
39: -16.5.56 ustanowienia arbitrażu resortowego RKA Dz. U. nr 14, 
| poz. 75 
Zarządzenia : | 
- Ab 52 | 13.7.56- przyznania dodatków specjalnych pracownikom inżynieryjno- i ZP 
-technicznym i robotnikom wykonującym pracę w warun- 
kach szczególnie szkodłiwych dla zdrowia lub uciążliwych 
~w lnstytucie Techniki Budowlanej 
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA 
Rok 1956 `: 
Rozporządzenie wspólne 
41 9.10.56 Ministrów: Budownictwa oraz Gospodarki Komunalnej w spra- Dz. U. nr 48, - e Z 
wie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych poz. 216 poz. 196, które już nie 
i obowiązuje 
Zarządzenia 
j > | 
42 63 27.10.56 ustanowienia regulaminu odznaki „Budowniczych Hry KA. M. P, nr A—93, 
| ; im. Lenina” w i poz. 1043 
43 , 106 | 8.12.56 zabezpieczenia ogrzewania budynków przez kotłownie od- BM Dz. Urz. MB. nr 6, 
| dawane bieżąco do użytku | poz. 67 x 
44 | -123 | 22.12.56 rozioczenia opieki nad kadrą energetyków | ME Dz. Urz. MB. nr 7, 
j : |. poz. 75 "al 
45 | 138 | 31.12.56 zasad wynagradzania palaczy centralnego ogrzewania za- ZP Dz. Urz. MB. nr 7, 
- trudnionych w przedsiębiorstwach resortu Ministra Bu- | poz. 78 
z downietwa 3 $ 
Okólnik 
46 | 19 | 22.12.56 trybu rozdziału wytworów hutniczych dla niektórych przed- | CMB 
siębiorstw resortu Ministra Budownictwa 
Pisma okólne 
7 
NA 34 | 8.12.56 obowiązującej dokumentacji dla kotłów parowych ME Dz. Urz. MB. nr 6, y 
i . 3 > w | poz. 72 
48 | 38 | 20.12.56 odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez OR Dz. Urz. MB, nr 7, 4 
funkcjonariuszów państwowych poz. 80 i 


Nr 14 DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. Str..7 
l 255) 3 4 5 6 | 7 
f D 
| | Rok 1957 
I 
j | Zarządzenia 
49 6 | 11.1:57 opracowywania, uzgadniania, wydawania, rcjestracji i roz- | OR Dz. Urz. MB. nr 1, RA pe łęk ne Sie 
| | powszechniania aktów prawnych w Ministerstwie Bu- | poz. 6 IGE 
| downictwa | 
50 | 7 |'12.1.57 tymczasowych warunków technicznych wykonywania robót BP | Dz. Urz, MR. nr 1, 
| | spawalniczych w resorcie Ministra Budownictwa A | poz. 4 | 
5121 3641 26.4:57 przydziałów rozdzielników i uzgodnień dostaw konstrukcji OT Dz. Urz. MB. nr 2, 
| stalowych | poz. 17 | 
| | Okólniki | | 
| | | | | 
52 | 3. 14.1.57 | finansowania żywienia zbiorowego pracowników przedsię: ZP | Ðz. Urz: MB. nr 1, | 
| | | biorstw resortu Ministra Budownictwa ; | poz. H 
53 5 | -26.1.57 | zasad i trybu sporządzania planu techniczno-ekonomicznego PL Dz. Urz. MB. nr 1, 
| przedsiębiorstw budowlano-montażowych resortu Ministra | | poz. 12 4 
| Budownictwa i | j 
54| 11 | 12.3.57 księgowości rejestrowej TR | 
55 12 |-19.3.57 stosowania uproszczonej metody ewidencji materiałów TR | Dz, Urz. MB. nr 3, K 
i w przedsiębiorstwach resortu- Ministra Budownictwa poz. 31 | 
56 |. 18 | 30.3.57 projektowania, wykonywania i sprawdzania przewodów dy- TE | Dz. Urz. MB. nr 4, 3 3 
| mowych, spalinowych i wentylacyjnych w budownictwie | | poz. 44 i | 
ogólnym | 
| | Pismo okólne | | = 
| „I | „ 
57 | WORA BY. | prowadzenia analitycznej księgowości inwestycyjnej , FK Dz, Urz. MB. nr 2, |Z MBIPMB nr 101/65 
| | poz. 24 | ; 
j MINISTERSTWO PRZEMYSŁU | | 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH | 
Rok 1953 
| | Zarządzenia 
| | 4 Tę, 
58 83  30.4.53 | zabezpieczenia lasów i gruntów leśnych przy liniach i bocz- ME 
nicach kolejowych przed pożarami 
59 | 187 ; 12.6.53 ustalenia wzorów mundurów górniczych dla górników, za- | ZP 
trudnionych w podziemnych kopalniach glin szlachetnych, 
I kaolinów, magnezytów i gipsów 
60 | 247 | 14.11.53 warunków i trybu postępowania przy nadawaniu stopni gór- h Ze 
niczych zatrudnionym w podziemnych kopalniach glin | ù 
szlachetnych, kaolinów, gipsów itp. | i 
|| | 5 
Rok 1954 | 
Zarządzenia EE" F å 
| | - | 
61 93 | 8.5.54 wprowadzenia skróconego czasu pracy dla robotników za- ZP | 3 
| trudnionych w zespołach formujących szkło przez dmu- 3 
chanie ustami w zakładach pracy podległych CZP Szklar- | E 
| skiego ; i i y 
62 | 103 | 18.5.54 unikania szkód w drzewostanie przy wykonywaniu robót GG Ś A j w 
wiertniczych na terenach zalesionych ) | $ 
63 | 184 | 16.6.54 s| zabezpieczenia stalowych i drewnianych konstrukcji nośnych | FE. | Dz. Urz. MPMB. nr 4, ? o MB ar 18/57 ! 
| | przed awariami | poz. 15 j | 
' 64 | 199 | 8.7.54 stosowania węgla brunatnego jako paliwa przemysłowego ME j ] 
65 | 298 | 15.12.54 rozwoju sieci fachowych bibliotek zakładowych | OITEB i 1 
| na) | | | 
| Rok 1955 | | | BO 
| | | Zarządzenia (02 | Í À 
i $ I | 
196 ` 26.10.55 | trybu postępowania przy zlecaniu ekspertyz geologicznych, GG | | 
| górniczych i górniczo-technicznych w` resorcie przemysłu | ; 
| materiałów budowlanych l | A 
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219 
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4.11.55 


6.11.56 


| 15.11.56 


28.12.56 


20.3.56 


| 23.7.56 


1.1.57 


26.1.57 
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ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz uregulowania 
spraw gospodarki ściekowej w przemyśle materiałów bu- 
dowlanych : 


Zarządzenie wspólne 


Ministra Przemysłu Materiałów Badowlanych oraz Prezesa 


Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie rejestru bezpie- 


czeństwa kopalń podziemnych i odłrywkowych 
Rok 1956 
Zarządzenia 


uporządkowania gospodarki modelami odlewniczymi w przed- 


siębiorstwach resortu przemysłu materiałów budowlanych | 


wynagradzania pracowników zatrudnionych przy sprzątaniu 
zmiany zarządzenia nr 67 z dnia 24.3.56 r. w sprawie wy- 
nagradzania pracowników zatrudnionych przy. sprzątaniu 
sprawdzenia wiadomości z zakresu techniki górniczej i prze- 
pisów bezpieczeństwa pracy u osób kierujących i nadzo- 


rujących roboty górnicze w kopalniach odkrywkowych 


i podziemnych 

ustalenia w instytutach naukowo-badawczych, podległych 
nadzorowi Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych 
wykazu piac wykonywanych w warunkach szczególnie 
szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, uprawniających 
do otrzymywania specjalnych dodatków 


nadzoru technicznego, kontroli i badań rocznych dźwigów 


i urządzeń dźwignicowych w zakładach górniczych 
ustalenia w Centralnym Laboratorium Przemysłu Ceramiki 


Budowlanej wykazu prac wykonywanych w warunkach 


szczególnie szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, upraw- 
niających do otrzymania specjalnego dodatku 


Pisma okólne 


| 

wprowadzenia obowiązku sporządzania metryk technicznych, | 
prowadzenia dzienników eksploatacji i naprawy oraz opra- | 
cowania instrukcji eksploatacji urządzeń wentylacyjnych 


stosowania przepisów Technicznej Eksploatacji Kopalń 
Odkrywkowych 

masowego szkolenia pracowników zakładów w zakresie 
obrony przeciwlotniczej i przeciwchemicznej 


Rok 1957 
Zarządzenia 


rozszerzania uprawnień państwowych przedsiębiorstw w re- 
sorcie przemysłu materiałów budowlanych 


rozporządzania zbędnymi maszynami i innymi przedmiotami 
"urządzenia trwałego i ; 

ustalenia w Centralnym Laboratorium Przemysłu Materiałów 
Budowlanych Wapierno-Piaskowych wykazu prac wyko- 
nywanych w warunkach szczególnie szkodliwych dla 
zdrowia lub uciążliwych, uprawniających do otrzymywania 
specjalnego dodatku A 

ustalenia w Centralnym Laboratorium Przemysł: Szklarskiego 
wykazu prac wykonywanych w warunkach szczególnie 


szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, uprawniających | 


do otrzymywania specjalnego dodatku! 


świadczeń dła robotników zamiejscowych w przedsiębior- 


stwach geologicznych 


I GG 


HME Dz. Urz. MPMB. nr 2, 


poz, 5 
Z. nr 101/56 


N 
cj 
xN 


GG Dz. Urz. MPMB, nr 6, 
poz. 23 


| ZP Z. MBIPMB nr 110/50 


= 
mi 


MBiPMB ne 390/58 


n 


ź 
m 


| GG 


nadal z zastrzeżeniem 
zmian uynikających æ 
późniejszych aktów nor- 
matywnyjch; 


FK |. Dz” Ura. WOMB. nr 1; 2- MBPMND nr i1350; 
| Z. ur 21/67 
' poz. 8 


OR | zarządzenie — obowiązuje 
| 
1 


ZP 


zp 
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Część HH 
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25 | 24.9.57 


54  19.6.58 


55 -19:0:58 


69 31.12.58 


19.9.58 


38 6.3.58 
66 | 26.11.58 


urbanistycznych 4 
Rek 1957 
Zarządzenie 


ramowego określenia kwalifikacji zawodowych pracowników ze 
zatrudnionych w biurach projektów j 


Rok 1958 


Zatzgdzonia | 


ustalające ogólne zasady cennika prac projektowych NC 


ustalające cennik prac projekiowych architektoniczno -bu- | NC 
dowlanych 


N 


szczegółowego określenia formy tablic informacyjnych | N8 
w miejscu wykonywania robót budowlanych | 

wytycznych dla wyznaczania terenów budownictwa jedno- | MP 
rodzinnego | 

zasad i trybu udzielania pozwoleń na wykonywanie prac OR 
projektowych w budownictwie przez pracowników za- 
trudnionych w Komitecie do Spraw Urbanistyki i Archi- 
tektury, wydziałach architektury i nadzoru budowlanego 
oraz w wydziałach architektury i budownictwa prezydiów 
rad narodowych 

opiniowania wniosków oraz kontroli posiadanych pozwoleń | GR 
na działalność zawodową w zakresie projektowania w bu- 
downictwie | 


| Zarządzenia wspólne | 


Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury oraz NB 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów: Budowla- 
nych w sprawie trybu pracy i powoływania zespołów |, 

|. orzekających w państwowych jednostkach projektujących | 

| Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury oraz 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla- a 
nych zmieniające zarządzenia w sprawie trybu pracy i po- | 
woływania zespołów orzekających w państwowych jed- | 
nostkach projektujących ( e 


Okólniki 


zmiany zasad ustałania kosztów studiów historycznych 
uzgadniania lokalizacji inwestycji z erganami gospodarki Ne 
wodnej 


z 1958 r. 


Biul, KUA ar 5 
Biał, KUA nr 1 (17) 
odrębne wydaw: 
nictwo KUA — 

1958 r. 

odrębne wydaw- 
nictwo KUA 


M. P, nr 63, 
poz. 367 
M. P. 89, 
poz. 501 
M. Pnr 95, 
poz. 521 


odrębne. wydaw- 
nictwo RUA 
z 1959 r. 


JRE NP SZ RENEE = Ni oŁR | ROWY TRROPÓR"RRP"SE" "CPE SB" AB OWADATZIROWM 


Dz. Urz. MBIPMB 
nr 4, poz. 31 


Dz. Urz. MBiPMB 
| nr 12, poz. 94 


tnr 53/62, Z, 


lx 9.9.58, Z 
„| WBUA nr 76/62, O: Prez. 


| S 
| 2 5 
7 3 Komórka A 
TA Data W sprawie ; ! dia "1 Opublikowano Uwagi 3 
2 TSG z DA RE ERZE 6 "A 7 i 
a e a ZZA, 
KOMITET DO SPRAW URBANISTYKI 
I ARCHITEKTURY 
Rok 1956 
Okólniki 
20.8.56 | studiów historycznych do planów urbanistycznych | MP 
86 | 8.11.56 podkładów geodezyjnych i kartograficznych do opracowań MP 


Z. Przew. KBUA nr 51/62 


Z. Przew, KBUĄ nr 14/62, 
ur 83/62 
Dz. Bud. nr 3, poz. 7 
(które już nie obowiązuje), 
Z. nr 75/63, Z. MBiPMB 
nr 131/04, Z. ur 44/66 


Z. ar 11/59, Z. nr 12/59, 
Z. Przew. KAWA nr 24/60, 
Z. nr 15/62, nr 50/62, 
nr 77/63, nr 78/63, Z, 
MBiPMB nr 244/64, nr 


| 133/6 nr 194/65, ur 3027 


165, 
O. nr 6/58 


Z. Przew. KBUA z 16.5.63 


| Z. Przew, KBUA nr 28/62 


Z. Prez. KUA i MBIPMB 
Przew. 


KUA 1 MBiIPMB z 30.5.58 


| 7. Przew, KBUA ur 24/61 
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| 19.8.58 


| 14.6.58 


1.9.58 


1.6.59 


11.7.59 


t 
Ga 
~N 
Gi 
o 


| 24.10.59 
| 31.10.59 


3.11.59 


16.10.59 


1.2.59 
14.2.59 


Í 


Okólnik wspólny 


Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury, Mi- 
nistrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
oraz Gospodarki Komunalnej w sprawie projektowania 
i wykonywania przyłączy gazowych 


Pisma okólne 
przeciwdziałania wadliwej zabudowie działek i wynikającym 
stąd nieracjonalnym rozwiązaniom dachowym 
wzoru pieczęci dla zatwierdzanych planów zagospodaro- 
wania przestrzennego 
Inne 
Normatyw techniczny projektowania kuźni i kołodziejni, 


uzgodniony z Komitetem do Spraw Urbanistyki i Architek- 
tury i dopuszczony do stosowania jako tymczasowy 


Rok 1959 
Zarządzenia 
zasad wynagradzania pracowników urbanistycznych pracowni 


i zespołów do opracowywania planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz pracowni badawczej urbanistyczno- 


-architektonicznej wchodzącej w skład Instytutu Urbani- 


styki i Architektury 

zasad kontroli, opracowywania i wykonywania operatywnych 
planów państwowych biur (samodzielnych pracowni) pro- 
jektów, wyceny przyjmowanych przez te biura (samo- 
dzielne pracownie) zleceń na prace projektowe, kształo- 
wania się funduszu płac oraz wynagrodzeń pracowników 
w tych biurach (samodzielnych pracowniach), jak również 
wydajności pracy 


ustalenia obowiązków służbowych osób odpowiedzialnych 


za nadzór i kontrolę w wydziałach architektury i nadzoru 
budowlanego oraz w wydziałach architektury i budownictwa 
w prezydiach rad narodowych 

ramowych zasad sporządzania i zatwierdzania założeń oraz 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji 
ściśle wojskowych 

wyjaśnień i uzupełnień do Cennika Projektów z Zakresu Bu- 
downictwa Ogólnego 


„zmiany cen za prace projektowe z zakresu budownictwa i 


ogólnego 

ramowych zasad sporządzania i zatwierdzania założeń oraz 
dokumentacji ' dla inwestycji 
wodno-melioracyjnych 


projektowo-kosztorysowej 


Zarządzenie wspólne 


Ministra Gospodarki Komunalnej i Prezesa Komitetu do Spraw 
Urbanistyki i Architektury w sprawie wprowadzenia w życie 
wytycznych wykańczania wnętrz lokali handlowych, ga- 
stronomicznych i usługowych w budownictwie mieszka- 
niowym 


Okólniki 


pracowniczych ogródków działkowych 

zadań służby architektoniczno-budowlanej przy wykonywaniu 
ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o terenach dla budownictwa 
domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach 


TE 


TE 


NB 


MP 


TE 


MP 


PL 


OR 


NB 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 10, poz. 84 


Biul. KUA nr 6/22 


| odrębne wydaw- 


nictwo 


M. P. nr 55, 


| poz. 266 


Biul. MR nr 14, 
poz. 104 i Biul. 
| KUA ne 11 (39) 


ji 


Biul. KUA nr 11 
(39) 


Biul. KUA nr 2 (30) 
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| Z nr 


I 


I 


P.O; 


6/60, Z. Przew. 
KBUA nr 10/62 


MBiIPMB nr 33/64 


Sprawy uregulowane za- 
rządzeniem należą obec- 
nie do kompetencji KP 
przy RM 


4. nr 15/62 


patrz uwaga jak w poz. 
104 


ro 
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a 


— 
o 


10.9.59 


25.4.60 


da 
a 
GS 
o 


4.6.60 


21.6.60 


j 
j 


| wytycznych 


wyjaśnienia przepisów zarządzenia Prezesa Komitetu do 
Spraw Urbanistyki i Architektury Ż dnia 21 lipca 1958 r. 
w sprawie szczegółowego określenia formy tablic informa- 
cyjnych oraz w sprawie przesyłania zawiadomień do Milicji 


Obywatelskiej o wydanych pozwoleniach na budowę 


stosowania przepisów o opłacie skarbowej w zakresie dzia- | 


łania organów administracji budowlanej 

obowiązku stosowania opracowań typowych i innych ustaleń 
zawartych w tezach stanowiących załącznik do uchwały 
nr 265 Rady Ministrów z dnia 2.7.1959 r. oraz dopuszczal- 
nych odstępstw od tego obowiązku 


Okólnik wspólny 


Ministra Gospodarki Komunalnej i Prezesa Komitetu do Spraw 


Urbanistyki i Architektury w sprawie posługiwania się 
„Tablicami oszczędnych przekrojów drewnianych belek 
stropowych” Ministerstwa Gospodarki Komunalnej 


Pismo okólne 


zasad udzielania pomocy przez wydziały architektury i bu- 
downictwa wydziałom gospodarki komunalnej i mieszka- 
niowej w zakresie ewidencji lokalowej 


Rok 1960 
Zarządzenia 


zasad płanowania i tworzenia funduszu płac w biurach (sa- 
modzielnych pracowniach) projektów 

dla służby architektoniczno-budowlanej pre- 
zydiów rad narodowych oraż w sprawie zasad i trybu po- 
stępowania przy sporządzaniu podkładów mapowych lub po- 
sługiwania się nimi dla celów projektowania w zakresie za- 
gospodarowania przestrzennego 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników urbanistycznych pracowni i zespołów do 
opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego 


oraz pracowni badawczej urbanistyczno-architektonicznej | 


wchodzącej w skład Instytutu Urbanistyki i Architektury 


\ 


Ministra Gospodarki Komunalnej i Prezesa do Spraw Urba- 
nistyki i Architektury w sprawie -stosowania normatywu 
projektowania, mieszkań i budynków mieszkalnych wielo- 
rodzinnych w miastach i osiedlach 

Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury oraz 
Ministrów: Budownictwa i Przemyslu Materiałów Budowla- 
nych oraz Gospodarki Komunałnej w sprawie wykazów 
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych realizo- 
wanych w ramach indywidualnego budownictwa mieszka- 
niowego X ; 


Okólniki wspólne 


Pisma okólne 


ustalenia obowiązku opracowywania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi odbudowywa- 
nych po zniszczeniach wojennych i wywołanych klęskami 
żywiołowymi > 


„uregulowania sposobu załatwiania przez wydziały architek- 


tury i nadzoru budowlanego wniosków o podział nierucho- 
mości na terenie miast i niektórych osiedli , 


NB 


"TE 


TE 


OR 


PL 


MP 


TE 


NB 


MP 


MP. 


Biul. KUA nr 12 (40) 


Dz. Bud. nr 11/63, 
poz. 42 (jednolity 
tekst) 

Biul, KUA nr 4 (44) 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 10, poz. 57 

Dz. Urz. MGK nr 8, 
poz. 70 


Biul. KUA nr 3 (13) 


„Biul. KUA nr 3 (43) 


li nr 175/65 


| 
Biul. KUA nr 12 (40); 
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Z MIGPMB: nr 242/64 
oraz tarta- - 
denia zaiatecesowanych D 
ministeów — patez: Dz. * 
bud. «r 16/65 por. 66, 
47, 66, 69, 70 i uc 17/68 
poz.: 71, 72, 73 i 74 ocas 
De. Cud. ne 2/66, poz. 
10, n 


i powoływania zespołów orzekających w państwowych 
jednostkach projektujących 


Z. MBiPMB nr 
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ROMITET BUDOWNICTWA, URBANISTYKI 
$ I ARCHITEKTURY 
Rok 1960 
Rozporządzenie 
] 
123 (26.9.60 | zmieniające rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu | NB Dz. U. nr 46, 
Materiałów Budowlanych z 10 października 1958 r. w sprawie | | poż. 260 
| określania kwalifikacji fachowych do sporządzania pro- | 
jektów w budownictwie w zakresie specjalności nie obję- - f 
tych przepisami prawa budowlanego oraz sposobu ich | | 
stwierdzania 
Zarządzenia | | 
| 
124 7.9.60 zasad zawierania umów i dokonywania rozliczęń za prace NC | M. P. nr 74, 
| projektowe wykonywane przez państwowe jednostki pro- | - poz. 343 
jektowania na rzecz jednostek uspołecznionych | | 
125 19 | 17.Ł0.60 wzmożenia nadzoru na budowach i przy utrzymaniu budynków NB | Biul. KUA- nr 10 (50) | 
istniejących w zakresie przestrzegania warunków bezpie- 
czeństwa i higieny pracy | 
126 23 | 27.10.60 ustanowienia normatywu technicznego projektowania i za- TE | Dz. Urz. MGK nr 5, 
| |  kładania pracowniczych ogródków działkowych poz. 22 i Biul. 
KBUA nr 10 (50) 
127 24 | 29.10.60 | zmiany cen na kosztorysy w zakresie budownictwa ogólnego NC Biul. KBUA nr 10 
| | i przemysłowego | | i50} . 
128 | 9.12.60 | zwolnienia od obowiązku odbyçia. wstępnego stażu pracy MP | M. P. nr 23/61, 
absolweniek Technikum Architektury im. St. Noakowskiego | | poz. 112 
| w Warszawie oraz Państwowej Szkoły Architektury im. St. | j 
| | Noakowskiego w Warszawie 3 | i 
129 41 | 30.12.60 cen typowych projektów budowlanych j NC | Biul, KBUA nr 12 
| i |. (52) 
Rok 1961 | 
j 
Rozporządzenia i 
130 31.5.61 zasad i trybu wyznaczania terenów budowlanych na wsi MP Dz. U. nr 30, 
i poz. 150 
131 31.5.61 zasad i trybu postępowania przy opracowywaniu projektu | MP Dz. U. nr 30, 
planu podziału terenów budowlanych na obszarach wsi | poz. 151 
132 21.7.61 wykazów materiałów budowlanych, na których posiadanie | NB Dz. U. nr 35, 
osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami góspo- poz. 181 
darki uspołecznionej obowiązane są posiadać dowody 
legalnego ich nabycia lub uzyskania g y | 
133 27.7.61 państwowego nadzořu budowlanego nad budową, rozbiórką ` NB Dz. Ufar 38, 
i utrzymaniem obiektów budowlanych budownictwa pow- | poz. 197 
szechnego 
Zarządzenia 
134 9.1.61 ustalenia ceny 1 m? powierzchni użytkowej budynku miesz- | NC | M. P.nr-8, 
kalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych poz. 45 
| za 1960 rok j 
135 | 2 | 10.161 powołania Głównej Komisji Urbanistycznej MP Biul. KBUA nr 1 (53), 
136 | 13 | 17.2.61 trybu zawiadamiania organów wyższego stopnia o niezałatwie- "GM Biul. KBUA ur 2 (54) 
| niu sprawy w terminie przepisanym | | | 
137 18 | 17.3.61 opracowania katalogów wskaźników nakładów rzeczowych 4 NG 
i kosztów elementów i obiektów | 
138 21 | 27.3.61 szczegółowych zasad i trybu odbioru robót budowlano- | NC Dz. Urz. MR nr 5, 
montażowych i oddawania inwestycji do użytku (eksploa- | poz. 24 
tacji) w zakresie wodnych melioracji oraz robót przy zago- | | 
| spodarowaniu pomelioracyjnym | | 3 
139) 24 | 31.361 | wprowadzające zmiany do zarządzenia z dnia 19 września | OR | Dz. Urz. MBiPMB 
| 1958 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie trybu pracy | nr 9, poz. 38 
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ustalenia wynagrodzenia za rozruch zespołów maszyn, urzą- | NC 


dzeń i instalacji przemyslowych wykonywany przez przed- 
siębiorstwa (jednostki) uspołecznione 

zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za 
roboty remontowo-budowlane i instalacyjne z zakresu 
budownictwa ogólnego wykonywane przez przedsiębiorstwa 
państwowe 

ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzeb- 
nych na wybudowanie 4-izbówego domu mieszkalnego 
o standartowym wyposażeniu — za rok 1960 

projektowania publicznych rozmównic telefonicznych w mie- 
szkaniowym budowniciwie osiedlowym 

wyiycznych dotyczących wyrażania zgody na realizację bu- 
downictwa gospodarczego i mieszkaniowego oraz uslu- 
gowego na obszarach wsi poza terenami wyznaczonymi 
na ten cel 

regulaminu Głównej Komisji Urbanistycznej 

budownictwa prototypowego 

szczegółowych przepisów o sporządzaniu miejscowych pla- 
nów zagospodarowania przestrzennego 


cen projektów budynków prototypowych 

w sprawie wysokości kondygnacji w budownictwie wielko- 
płytowym 

projektowania lokatorskich garaży motocyklowych w osied- 
lach mieszkaniowych oraz pomieszczeń na rowery w bu- 
dynkach mieszkalnych” wielorodzinnych 

ustanowienia normatywu technicznego projektowania piekarń 
gromadzkich 

wykazu specjalistycznych studiów podyplomowych w zakresie 
miejscowego planowania przestrzennego 

projektowania miejsc i pomieszczeń dla gromadzenia nie- 
czystości stałych w osiedlach mieszkaniowych i budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych 

kwalilikacji zawodowych pracowników urbanistycznych pra- 
cowni i zespołów do opracowywania planów zagospodaro- 
wania przestrzennego 5 

zaświadczeń upoważniających pracowników organów pań- 
stwowego nadzoru budowlanego do wstępu na budowę, 
tereny zakładów i instytucji oraz do obiektów budowlanych, 
dla wykonania zadań służbowych 


| weryfikacji i ujednolicenia dokumentacji pracy i płac 


Zarządzenia wspólne 


Przewodniczącego KBUA oraz Ministra Budownictwa i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych w sprawie wprowadzenia 
wytycznych wskaźników zużycia stali i betonów w budow- 
nictwie oraz sposobu kontroli stosowania tych wskaźników 
w projektach budowlanych 

Ministra Przemysłu Chemicznego i Przewodniczącego KBUA 
w sprawie zasad budownictwa składów i baz produktów 
naftowych 

Przewodniczącego KBUĄ i Ministra Gospodarki Komunalnej 
w sprawie średniej wielkości mieszkania w rozproszonym 
budownictwie mieszkaniowym realizowanym przez rady 
narodowe i państwowe zakłady pracy < 

Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 
i Przewodniczącego KBUA w sprawie zasad współpracy 
terenowych komisji planowania gospodarczego z tereno- 
wymi organami miejscowego planowania przestrzennego 

Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Archi- 
tektury i Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu- 
dowłanych w sprawie wytycznych do zakresu działania 
i organizacji wewnętrznej wydziałów budownictwa, urba- 


nistyki i architektury prezydiów rad narodowych 
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poz. 25, 
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poz. 26 
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Okólniki 


doprowadzenia do właściwego stanu schronów zrealizowa- 
nych do czasu wejścia w życie uchwały nr 253 Rady Minis- 
trów z dnia 28 lipca 1960 r. o zaniechaniu stosowania prze- 
pisów Terenowej Obrony Przeciwlotniczej w budownictwie 

ogłaszania aktów prawnych w Dzienniku Budownictwa 


| uzgadniania lokalizacji szczegółowej inwestycji z terenową 


służbą łączności 


Pisma okólne 


wzmożenia nadzoru budowlanego przez służbę architekto- 


niczno-budowlaną nad budową i montażem obiektów bu- 

dowlanych z prefabrykowanych elementów wielkowymia- 

rowych | F 
energetycznych inwestycji liniowych w miastach i osiedlach 


Rok 1962 
Rozporządzenie 


w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje 
techniczne w budownictwie powszechnym 


Rozporządzenie wspólne 


Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Przewodniczącego KRUA 
w sprawie bezpieczeństwa pożarowego stacji paliw płyn- 
nych 


Zarządzenia 


zasad podawania i rejestrowania przez jednostki projekiujące 
wskaźników techniczno-ekonomicznych oraz danych tech- 
niczno-ekonomicznych w projektach 

warunków technicznych wymaganych przy. projektowaniu 
i wznoszeniu budynków na terenach eksploatacji górniczej 

trybu i sposobu postępowania w sprawach współdziałania 
organów adinińistracji państwowej oraz ludności przy spo- 
rządzaniu miejscowych planów zagospodarowania prze- 
strzennego 


przerw w pracy spowodowanych ciężkimi warunkami atmo- 


sferycznymi w okresie zimy 

zmiany zarządzenia nr 2 Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyj- 
ki i Architektury z dnia 15 maja 1959 r. w sprawie zasad wy- 
nagradzania pracowników urbanistycznych pracowni i zes- 
połów do opracowywania planów zagospodarowania prze- 
strzennego oraz pracowni badawczej urbanistyczno-archi- 
tektonicznej wchodzącej w skład Instytutu Urbanistyki 
i Architektury 

ustalenia ceny 1 m? powierzchni użytkowej budynku mieszkal- 
nego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych 
na 1961 r. 

ustalania cennika projektów planów zagospodarowania tere- 
nów inwestycji budowlanych oraz cennika projektów pla- 
nów ogólnych zagospodarowania przestrzennego wiejskich 
jednostek osadniczych 

zmiany zarządzenia nr 54 Prezesa KUA z 19 czerwca 1958 r. 
ustalającego ogólne zasady cennika prac projektowych 

zmiany zarządzenia nr 11 Prezesa KUA z 24 października 1959 r. 
w sprawie wyjaśnień i uzupełnień do cennika projektów 
w zakresie budownictwa ogólnego 

instalacji gazowych, zasilanych ze zbiorników przenośnych 
stosowanych do celów ogrzewniczych i gospodarczych 
w budownictwie powszechnym 
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| warunków technicznych instalacji Pomp iroda h 
lekkiego 

zmieniające zarządzenie z 13 listopada 1966 r. w sprawie za- 
sad i trybu udzielania pozwoleń na wykonywanie prac pro- 
jektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnia- 
nych w homitecie da Spraw Urbanistyki i Architektury, 
wydziałach archftektury i nadzoru budowlanego oraz w wy- 
działach architektury i budownictwa prezydiów rad naro- 
dowych 

stosowania tymczasowych wytycznych projektowania ogrze- 
wań wodnych 'a obliczeniowej temperaturze 100—1107C 

zatwierdzania powszechnie obowiązujących 
kosztorysowych 

prowadzenia 


no rmatywów 


koordynacji informacji technicznej i -ekono- 
micznej w budownictwie 


sposobu wykorzystywania w pracach projektowych opraco- | 


wań typowych, ujętych w obowiązujących katalogach 

zmieniające. zarządzenie z dnia 31 maja 1961 r. w sprawie wij- 
tycznych dotyczących wyrażania zgody na realizację bu- 
downictwa gospodarczego i mieszkaniowego oraz usłu- 
gowępo na terenami 
na ten cel 


obszarach wsi poza wyznaczonymi 

ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzeb- 
nych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o 
standartowym wyposażeniu na 1961 rok 

dorocznych nagród przyznawanych przez KBUA za wybitne 
osiągnięcia twórcze w projektowaniu 


ustanowienia normatywu technicznego projektowania kin 


ustalania cen projektów budynków mieszkalnych objętych! 


cennikiem projektów w zakresie budownictwa ogólnego 

zmieniające zarządzenie z dnia 24 września 1957 r. w spra- 
wie ramowego określenia kwalifikacji zawodowych pra- 
cowników zatrudnionych w biurach projektów 

zmian zarządzenia z dnia 19 czerwca 1958 r. ustalającego 
ogólne zasady cennika prac projektowych 

warunków budowy i urządzenia oddziałów produkcji mączek 
zwierzęcych w zakładach mięsnych à > 

sporządzania programów zamierzeń budownictwa prototypo- 
wego 

ustanowienia normatywu technicznego projektowania przed- 
szkoli 

zasad projektowania konstrukcji budowlanych prowadzących 
do oszczędności stali w budownictwie 

ustanowienia normatywu technicznego projektowania sklepów 


miejskich ! 
ustanowienia normatywu technicznego projektowania sal 
gimnastycznych , ps SS 


zakresu stosowania drewna i materiałów drewnopochodnych 


w budownictwie powszechnym w latach 1962—1965 
ustanowienia normgtywu technicznego Projektowania j maga- 
zynów ogólnospożywczych 
trybu pracy i powoływania zespołów orzekających w jednost- 
kach projektowania Centralnych Związków Spółdzielczych 
-i Centralnej Rady, „Związków Zawodowych 


1- ustanowienia normątywu technic znego PIRJE Koen pow- 


- szechnych domójj towarowych 

wytycznych w zak rósie wyznaczania terenów pod niskie bu- 
downictwo mieszkaniowe oraz normatywu dzą tych 
terenów > 


typu; 


j 
| 


opracowywania przez biura’ Cno pracownie) projek- ' 


tów operatywnych planów kwartalnych , à 
Zarządzenia wspólne 
Przewodniczącego KBUA otaz Ministra Rolnictwa w sprawie 
stosowania ujednoliconych budowlanych parametrów pro- 

jektowych w budowniciwie wiejskim 
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Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Przewod- | 


niczącego KBUA w sprawie budowy, rozbiórki i utrzymania 
obiektów budowlanych budownictwa specjalnego w zakre- 
sie gospodarki wodnej oraz wykonywania nad tymi obiekta- 
mi państwowego nadzoru budowlanego 


Okólniki 


zachowania tajemnicy państwowej i służbowej przy wykłada- | 


niu do publicznej wiadomości projektów szczegółowych 
planów zagospodarowania przestrzennego i projektów wyz- 
naczania terenów budowlanych na obszarach wsi 

wytycznych do opracowywania projektów wyznaczania tere- 
nów budowlanych na wsi 


ilości egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych | 


na papierze światoczułym 
stosowania koordynacji wymiarowej w budownictwie prze- 
mysłowym 


| ujednolicenia formy niektórych zestawień tabelarycznych 


w części opisowej ogólnych planów zagospodarowania 
przestrzennego miast i osiedli 

ujednolicenia formy przedstawiania ogólnych Ponów zagospo- 
darowania przestrzennego miast i osiedli 


Okólnik wspólny 


| Przewodniczącego KBUA i Ministra Budownictwa i Przemysłu 


Materiałów Budowlanych w sprawie stosowania materiałów 
ściennych produkcji miejscowej, szczególnie cegły wapien- 
no-piaskowej i kratówki w projektach budownictwa pow- 
szechnego 


Pisma okólne 


pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją projektów tupo- ` 


wych w zakresie budownictwa powszechnego 


wytycznych o normowaniu pracy dla robót budowlano. -mon- | 


tażowych 
zabezpieczenia jakości i prawidłowości opracowań koszto- 
rysowych 


zakresu obowiązków pracowników zatrudnionych w biurach 
| 


projektów na stanowiskach głównych specjalistów 


uprawnień pracowników biur (samodzielnych pracowni) pro- 


jektów do zwrotu kosztów przy przejazdach służbowych 
koleją 

budownictwa obiektów sakralnych i kościelnych 

lokalizacji stacji benzynowych, składostacji i składów Centrali 
Produktów Naltowych 

lokalizacji inwestycji budow mictwa specjalnego w ZAASAĆ 
obronności kraju 


Pismo okólne wspólne 


Przewodniczącego KBUA oraz Przewodniczącego Komitetu 
Pracy i Płac w sprawie zasad i trybu wspóklziałania w za- 
kresie zagadnień zatrudnienia, norm pracy i płac doty- 
czących przedsiębiorstw  budowlano-montażowych, re- 
montowo-budowlanych i jednostek nadzoru inwestycyjnego 


Rok 1963 
Rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego nadzoru 


budowlanego nad budową, rozbiórką i utrzymaniem obiek- 
tów budowlanych budownictwa powszechnego 


MP 


| MP 


TE 


TE 


MP 


MP 


TE 


FK 


NB 


| MP 


MP 


ZP 


NB 


6 


Dz. Bud. nr 5/63, 
poz. 17 


Dz. Bud. nr 4, 
poz. 20 
Ðz. Bud. nr 12, 
poz. 65 
Dz. Bud. nr 14, 
poz. 76 


Dz. Bud. nr 14, 
poz. 75 


Dz. Bud. nr 10, 
poz. 52 
Ðz. Bud. nr 10, 
poz. 53 
Dz. Bud. nr 12, 
poz. 66 
Dz. Bud. nr 10, 
poz. 55 
Dz. Bud. nr 12, 
poz. 67 


Dz. Bud. nr 5, 
poz. 29 


Dz. U. nr 38, 
poz. 218 


225 


226 
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10 


11 


31 | 


43 


47 


9.9.63 


12.11.63 


10.1.63 


14.1.63 


6.3.63 


19.3,63 


10.4.63 


10.4.63 


10,4:63 
10.4.63 
20.4.63 
16.5.63 


23.5.63 


31.5.63 
3.6.63 


3.6.63 


10.6.63 
10.6.63 


14.6.63 


18.6.63 


29.6.63 


„zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych dla wyzna- 


Rozporządzenia wspólne 


Ministra Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącego KBUA w spra- 


wie zatwierdzenia pod względem artystycznym niektórych 
projektów budowlanych 

Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Przewodniczącego KBUA| 
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa 
pożarowego stacji paliw płynnych 6 


Zarządzenia 


ustanowienia normatywu technicznego projektowania miesz- 
kań i budynków mieszkalnych realizowanych ze środków | 
państwowych dla ludności zatrudnionej w rolnictwie i słu- 
gach-na rzecz wsi 


zasad zlecania i finansowania prac projektowych wykony- 
wanych w ramach planu typizacji przez osoby fizyczne na 
podstawie wyniku konkursu 

opracowywania wskaźników kosztów i nakładów rzeczowych 
dla robót budowlano-montażowych | 

zmieniające zarządzenie z 7 września 1960 r. w sprawie zasad | 
zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace pro- | 
jektowe wykonywane przez państwowe jednostki projck- | 
towania na rzecz jednostek uspołecznionych 

organizacji prac projektowych w zakresie typizacji w bu- | 
downictwie 


ustalenia ceny 1 m? powierzchni użytkowej budynku miesz- 
kalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych 
na 1962 r. 

wytycznych projektowania świetlic dla potrzeb mieszkańców 
domów spółdzielni budownictwa mieszkaniowego 

wytycznych programowania i projektowania sbudowy lokali 
dla zakładów konserwacyjno-remontowych spółdzielni bu- 
downiciwa mieszkaniowego 


ustanowienia normatywu technicznego projektowania ma- | 
gazynów mebli 

ustanowienia normatywu technicznego projektowania ma- 
gazynów hurtu branż przemysłowych 

ustanowienia normatywu technicznego projektowania inter- 
natów 3 


czania terenów budownictwa jednorodzinnego 

wykazu kierunków i specjalności studiów, w których uzy- 
skanie dyplomu lub świadectwa upoważnia do ubiegania 
się o uprawnienia budowlane w budownictwie powszechnym 

ustanowienia normatywu technicznego projektowania łaźni 
komunalnych w miastach i osiedlach 

opracowania rzeczowych programów prac pracowni (ze- 
społów) urbanistycznych na 1964 r. 

ustalenia ‘kosztów zestawu materiałów budowlanych po- 
trzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkal- 
nego o standartowym wyposażeniu za 1962 r. 


ustanowienia normatywu technicznego projektowania przy- T 


stani sportowych i 

ustanowienia normatywu technicznego. projektowania ferm 
i budynków inwentarskich i 

zasad wyceny oraz rozliczeń robót związanych z usuwaniem 
w trybie wykonawstwa zastępczego wad ujawnionych 
w budynku s $ 

wytycznych do zakresu działania i organizacji wewnętrznej 
pracowni (zespołów) urbanistycznych 

maksymalnej wielkości działek budowniciwa mieszkaniowo- 
-pensjonatowego oraz warunków ich położenia 

ustanowienia normatywu technicznego projektowania ma- 
gazynów na nawozy sztuczne dla jednostek wielkotowa- | 
rowej gospodarki rolnej H 


NB 


TE 


NC 


TE 


NC 


MP 


Dz. U. 


poz. 285 


Dz. Bud. 
poź. 10 


Dz. Bud. 
poz. 12 


Dz. Bud. 
poz. 23 
Dz. Bud. 
poz. 24 


Dz. Bud. 
poz. 25 
M- Parni 
poz. 146 


Dz. Bud. 
poz. 30 
Dz. Bud. 
poz. 31 j 


Dz. Bud. 
poz. 34 
Dz. Bud. 
poz. 35 
Dz. Bud. 
poz. 32 
M.-P. nr 
poz. 205 
Dz. Bad. 
poz. 38 


Dz. Bud. 
poz. 50 
Dz. Bud. 
poz. 39 
M. P. nr 
poz. 260 


Dz. Bud. 
poz. 54 
Dz. Bud. 
poz. 53 
Dz. Bud. 
poz. 43 


Dz. Bud. 
poz. 45 


poz. 49 
i Dz. Bud. 
| poz. 59 


Dz. Bud. 


nr 51, 


nr 3, 


nr 4, 


nr 7, 


nr 9, 


nr 9, 


nr 14, 


nr 11, 


REZ 


Z. MBIPMB nr 1/66 


Z. MRiPMB: nr 136/64. 
nr 51/66 


Z. %BiPMB: nr 122/64, 
nr 139/65, nr 107/66 
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Pe 20 3 4 | 5 
š | 
247 49 | 9.8.63 zwolnienia od obowiązku odbycia wstępnego stażu pracy , KA 
| | absolwentów techników zawodowych o specjalnościach | 
; | | technicznych oraz absolwentów państwowych szkół tech- | 
nicznych | 
248 | 51, 16.08.63 zmiany normatywu technicznego projektowania". Szkolnych TE 
zi | sal gimnastycznych 
249 52 | 27:8.63 ustanowienia norniatywu technicznego projektowania szop TE 
i | na maszyny i sprzęt rolniczy dla jednostek wielkotowarowej 
gospodarki rolnej 
250 5.10.63 wytycznych co de opracowania planów zagospodarowania MP 
; przestrzennego oraz zasad zāgospodarowania przestrzen- | 
nego jednostek osadniczych o charakterze turystyczno- | 
-wypoczynkowym . | 
251 6l 17.10.63 ustanowienia normatywu technicznego KB ed ga strażnice | TE. 
ź f | pożarnych i 
252 | 62.| 19.10.63 ustanowienia normatywu tec hnicznego projektowania domów | TE 
z i dla samomych | 
253 | 65 | 18.11.63 odstępstw od normatywu projektowania inieszkań i budynków TE 
= | A mieszkałnych wielorodzinnych w miastach i osiedłach adr 
f 254| -66 | 25.11.63 zatrudnienia pracowników biur (samodzielnych pracowni) | ZP 
Š | projcktów z 
255 | 67 | 28.11.63 zasad organizowania działów studiów w biurach (samo“ OR 
dzielnych pracowniach) projektów, zasad określania wy- | 
. nagrodzenia oraz ramowych kwalifikacji zawodowych pra- 
cotuvników zatrudnionych w tych działach i 
256 69 |. 4.12:63 zasad projektowania lokatorskich pralni i suszarni domowych ND 
w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym rad na- | 
| rodowych 
257 |. 70'! 14.12.63 ustanowićnia norinatywu technicznego projektowania szkół | TE 
i podsiawowych - 5 
258 75 | 27.12.63 _ | ogłoszenia wykazu cenników prac projektowych zawicrafącego NG 
obniżki cen (cenników) 
259 76 | 31.12.63 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu Specjalistycz- | MP 
nych studiów podyplomowych w zakresie miejscowego | 
I planowania przestrzennego ` 
260 77 | 31.12.63 zmiany cen za prace projektowe z zakresu budowniciwa NC 
ogólnego | 
261 78 | 31.12.63 wyceny projektów centralnego ogrzewania NC” 
262 79 | 31.12.63 ustalenia cennika projektów organizacji budowy NG 
263 | 81 | 31.12.63 obowiązków pracowników zatrudnionych przy projcktowaniu OR 
| w państwowych biurach (samodzielnych * pracowniach) | 
projektów | 
264 82 | 31.12.63 zmian cennika projektów planów zagospodarowania terenów | NG 
inwestycji budowlanych (planów realizacyjnych) | 
m Zarządzenia wspólne 7 | 
| | 
265 15.10.63: Przewodniczącego KBUA oraz Ministra Spraw Wewnętrznych "NB 
w sprawie uzgadniania z organami ochrony przeciwpo- 
żarowej projektów budowlanych i i 
266 18.11.63 Przewodniczącego KBUA, Ministra Rolnictwa oraz Ministra TE 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w spra- | 
wie stosowania w budownictwie wiejskim wybranych tj- |" 
powych elementów budowlanych 
Okólniki 
267 1 {19.263 wykonywania przez biura (samodzielne pracownie) projektów ` ÖR 
| pilnych prac ofertowych i projektówych dla potrzeb eksportu n ; 
31.5.63 sposobu i formy sporządzania zestawie ń nakładów w ogóluych | MP 


planach zagospodarowania przestrzennego miast i osiedli 
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Dz. Bud. nr 4/64, 
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Dz. Bud. ne 4/64, 
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Dz. Bud. nr 24, 
poz. 80 


Dz. Bud. nr 1/64, 
poz.” 1 

Dz. Bud. nr 4/64, 
poz. 7 

Dz. Bud. nr 5 
poz. 8 


Dz. Bud. nr 5/64, 
poz. 9 


| Dz. Bud. nr 5/64, 
poz. 10 


Dz. Bud. nr 5/64, 
poz. 11 


. Bud. nr 5/64, 


poz. 13 


Dz. Bud. nr 5/04, 


poz. 14 


Dz. Bud. nr 22, 
poz. 75 


Dz. Bud. nr 22, 
poz. 76 


Dz. Bud. nr % 
poz. 28 A 
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30.1.63 


23.4.63 


23.5.63 


16.8.63 


5.9.63 


27.5.63 
26.10.63 
| 22.11.63 


| 24.12.63 


1.2.63 


| 4.1.63 


i 31.1.63 


| 16.1.64 


17.1,64 


i 
I 


i 21.1.64 


j 


| 


Okólniki wspólne 


Przewodniczącego KBUA oraz Ministra Górnictwa i Energetyki 
w sprawie określenia budynków zakładów górniczych re- 


sortu górnictwa i energetyki, zaliczanych do budownictwa | 


powszechnego - m 

Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Prze- 
wodniczącego KBUA w sprawie akceptowania i zalwier- 
dzania. dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektów 
budowłanych gospodarki wodnej oraz wydawania pozwoleń 
na budowę lub rozbiórkę tych obiektów 

Przewodniczącego KBUA oraz Ministra Rolnictwa w sprawie 
opracowania miejscowych planów zagospodarowania prze- 


strzennego dla wsi, w których działają rolnicze spółdzielnie. 


produkcyjne 

Przewodniczącego KBUA oraz Ministra Rolnictwa w sprawie 
trybu zamawiania typowej dokumentacji dla inwestycji 
budownictwa rolniczego 

Ministra Gospodarki komunalnej i Przewodniczącego KBUA 
w sprawie zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wody 
w studniach przez opady pyłu 


Pisma okólne 


uwzolędniania w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego i w płanach realizacyjnych usług dla ludności 

odrysów zatwierdzonych planów ogólnych dla powiatowych 
organów planowania przestrzennego 


| oświedenia dziennego pomieszczeń przeznaczonych na stały 


pobyt ludzi 


| wyjaśnień dotyczących zasad szeregowania pracowników 


ośrodków informacji technicznej i ekonomicznej w biurach 
projektów 


Pismo okólne wspólne 


KBUA oraz Ministerstwa Rolnictwa w sprawie pokrywania 
kosztów podkładów kartograficznych, niezbędnych do 
planowania przestrzennego terenów wiejskich 


Obwieszczenia 


ogłoszenia planu podzialu prac branżowych i działowych 
ośrodków informacji technicznej i ekonomicznej w bu- 
downictwie ś 
wzoru blankietu uprawnień budowlanych 


Rok 1904 


Zarządzenia 


ustanowienia normatywu technicznego projektowania ma- 
gazynów na środki chemiczne i sprzęt pomocniczy do 
ochrony roślin 

opracowań [izjogralic: 
spodarowania przestrzennego 

wytycznych określania orientacyjnego nakładu pracy przy 
sporządzaniu miejscowych ogólnych planów zagospodaro- 
wania przestrzennego i projektów wyznaczania terenów 
budowlanych na obszarach wsi ; 


nych do miejscowych planów zago- 
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Dz. Bud. nr 4, 
poz. 15 


Dz. Bud. nr LL, 
poz. 40 


Dz. Urz. MGK nr 13, | 


poz. 85 


Dz. Bud. nr 1/64, 
poz. 2 


Dz. Bud. nr 3, 
poz. 1l 


Da. Bud. nr 4, 
poz. 16 z 


Dz. Bud. nr 5, 
poz. 15 


Dz. Bud. nr 6, 
poz. 16 


22.1.64 _ | ustanowienia normatywu technicznego projektowania war- 
downi i portierni w zakładach pracy chronionych przez straż | 
; przemysłową 5 
28.1.64 | ustanowienia normatywu technicznego projektowania doniów 
a studenckich AZ 5 


Pismo okóine 


HZ aki $ t 


23.1.64 wynagrodzenia dla jednostek projekiujących za opracowanie 
wskaźników i danych techniczno-ekonomicznych w pro- 
jektach budynków budownictwa powszechnego 


TE 


TE 


Dz. Bud. 
poz. 17 


Dz. Bud, ur 6, 


„poz. 20 


Dz. Bud. nr 6, 
poz. 21 


downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych nad 
szkołami technicznymi i zasadniczymi szkołami zawodo- 
wymi szkolącymi dla potrzeb budownictwa i przemyslu 
materiałów budowlanych 


nr 8, poz. 47 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. SEE Str. 21 
Część III 
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
TAON A ż. = REZ x — 
Nr s ; Komórka 
|-aknr Data W sprawie miodąca Opublikowano Uwagi 
| 
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA | 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW 
| BUDOWLANYCH 
Rok 1957 ; 
Zarządzenia 
19 6.5.57 | dokształcania pracowników w zakresie szkoły podstawowej | KA Dz. Urz. MBiPMB P. o. nr 22/61 
| nr l, poz. 2 
43 7.6.57 | ustanowienia dozoru nad dźwignicami w resorcie Ministra | ME Dz. Urz. MBiPMB 
"| > Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych | nr 3, poz. 16 ) 
49 | 19.6.57 wynagradzania pracowników umysłowych | ZP Dz. Urz. MBiPMB s ga nr 497/62, 
nr 3, poz. 17 
56 | 25.6.57 zasad wynagradzania, etatów i funduszu płac dla straży prze- | ZP Dz. Urz. MBiPMB ka EA boj RE 
ciwpożarowej, straży uzbrojonej i nieuzbrojonej nr 3, poz. 18 ły nieuzbrojonej | 
92 6.7.57 określenia czasu trwania poszczególnych rodzajów budynków | TE M. Pur 52, 
dla ustalenia okresu amortyzacji nakładów poczynionych poz. 359 
przez organa administracji państwowej lub jednostki gospo- 
darki uspołecznionej na wykończenie lub nadbudowę tych 
budynków z 
103 6.7.57 szkolenia pracowników powołanych w skład organów tere- 
nowej ochrony przeciwlotniczej 
107-1723,7,37. | rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw budowlano-monta- | OR M. P. nr 66, Z. nr 04/63 patrz uwaga 
żowych, produkcji pomocniczej i usługowych budownictwa poz. 404 POREN 
terenowego oraz przedsiębiorstw przemysłu materiałów 
budowlanych, podległych radom narodowym, nad którymi 
zwierzchni nadzór sprawuje Minister Budownictwa i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych h 
110 | -27.7.57 zasad wynagradzania pracowników umysłowych, zatrudnio- | ZP ` Z. nr 46/66 P. o, nr 26/66 
nych w przedsiębiorstwach przemysłu ceramiki budowlanej 
i przemysłu materiałów budowlanych wapienno-piaskowych 
112 KI RYANA ustalenia resortowych norm odzieży i obuwia ochronnego | BHP Dz. Urz. MBiPMB Z. nr 139/61 
i roboczego oraz sprzętu ochrony) osobistej nr 4, poz. 27 
113 | 30.27.57 kontroli wykonania postanowień aktów normatywnych GM 
121 6.8.57 przyznawania wynagrodzeń specjalnych ZP Dz. Urz. MBiPMB Z R ha 
| nr 4, poz. 29 
127 | 10.8.57 skróconego czasu pracy w Gliwickich Zakładach Materiałów. | ZP 
Izolacyjnych „Izola” oraz w Oddziale Waty Szklanej Huty À 
Szkła „„Zabrze" ; l 
147 3.9.57 zasad wynagradzania pracowników umysłowych zatrudnionych | ZP Z., ne 144/59 
w przedsiębiorstwach przemysłu ceramicznego | 
151 2.9.57 udziału maszynistów w przeglądach i remontach ciężkiego ME Dz. Urz. MBiPMB 
sprzętu budowlanego | j *| nr_B, poź. 33 - 
160 |° 18.9.57 tymczasowego trybu zlecania remontów maszyn budowlanych | ME Dz. Urz. MBiPMB Z. ur 19/66 
i robót remontowo-montażowych w przedsiębiorstwach pr 6, poz. 38 
remontowych i remontowo-montażowych resortu ` À 
166 |. 23.9.57 racjonalnej gospodarki zbiornikami na produkty naftowe oraz | TR 
| garażowych stacji paliw pł. nnych w podległych jednost- | 
kach organizacyjnych r 3 
180 | 14.10.57 zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych przy pra- | ZP Dz. Urz. MBiPMB Z. nr 274/62 UZ; ne. 76/66 
| cach rozruchowych nowo budowanych lub rozbudowywa- nr 7, poz. 42 
nych obiektów przemysłowych, wykonywanych w celu 
przekazania inwestycji do użytku pia f 
187 | 19.10.57 | Sprawowania opieki przez jednostki resortu Ministra Bu- | KA Dz. Urz. MBiPMB 
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„arbitrażu resortowego 


» i 
zasad wynagradzania pracowników umysłowych zatrudnio- | 
nych w przedsiębiorstwach POND wapienniczego i gip- j 
-Sowego $ 


“Zarządzenie wspólne 


Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie sto- | 
sowania chloranowych zapałaczy lontowych 60 sek. przy 
strzelaniu lontami w zakładach górniczych Ministerstwa 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 


Okólniki Ministra A 


zwalczania nadiiżyć umożliwiających spekułację w budow- 
nictwie i przemyśle materiałów budowlanych 

potrącania z wynagrodzeń pracowniczych składek na rzecz | 
związku zawodowego j 

wzmożenia czujności przeciwpożarowej na budowach i w 
obiektach stałych | 

trybu wnoszenia rewizji Soggy ezanin z orzeczeń arbi- | 
trażowych 

kierowania do pracy absolwentów zasadniczych szkół za- 
wodowych | 

trybu załatwiania spraw. związanych z czasowym stacjono- 
waniem wojsk radzieckich w Polsce 

prac zleconych i zajęć nbocznych oraz udziału PODA j 
w spółkach i spółdzielniach | 

przeciwdziałania wypadkom i wzmożenia bezpieczeństwa | 

` ruchu drogowego ; 

konserwacji odzieży roboczej i ochronnej Ź 


Polecenie służbowe Ministra 
> 
zabezpieczenia rolnictwa w siłę roboczą w okresie nasilenia 
robót polowych j 


Pisma okólne Ministerstwa 


zabezpieczenia rolnictwa w siłę roboczą w okresie nasilenia , 
robót polowych -~ | 
przyjmowania zleceń na wykonanie konstrukcji stalowych | 
wprowadzenia” regulaminu pracy j 
obsługi ciężkich maszyn budowlanych i drogowych 
określenia terminów wyp!'at premii w biurach projektów ` 
właściwego prowadzenia zagadnień dotyczących kwater i ho- , | 
teli robotniczych j} - 
ewidencji księyowej oraz Hinansowdnta elementów baraków 
"składanych 
przyjmowania zlfceń na ROS budowlano-montażowe w za- 
kresie inwestycji własnych, których realizacia: jest ko- 
nieczna dla uruchomienia albo rozszerzenia produkcji hia- 
teriałów lub elementów budowlónych ` vi 
; 4 


Rok 1958 
Rozporządzenia 


naziemnych składów materiałów wybuchowych oraz sposobu 
przechowywania środków strzałowych w odkrywkowych 
zakładach górniczych podległych Ministrowi Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
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8.8.58 


| powołania Pelnómocnika Ministra Budownictwa i Przemysłu | 


i 

t 

określania kwalifikacji fachowych do sporządzania projektów | 

w budownictwie w zakresie specjalności nic objętych prze- 

pisami prawa budowlanego oraz sposobu ich stwierdzania 

warunków i zasad zamawiania przez jednostki państwowe 
prac projektowych w budownictwie 


Rozporządzenia wspólne 


Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej oraz Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie ustalenia 
wykazu chorób zawodowych robotników zatrudnionych 
w zespołach formujących szkło 

Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej oraz Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie określe- | 
nia czynności zawodowych, których wykonywanie uważa | 
się za zatrudnienie w zespole formującym szkło 


Zarządzenia j 
1 


ustalenia w Centralnym Laboratorium Przemysłu Ceramicz- 
nego wykazu prac wykonywanych w warunkach szczególnie 
szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, uprawniających 
do otrzymywania specjalnego dodatku | 
zasad wynagradzania pracowników umysłowych zatrudnio- | 
nych w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłu tereno- 
wego materiałów budowlanych s | 
zmieniające zarządzenie nr 7 Ministra Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 11 stycznia 1957 r. | 
określenia dla pracowników umysłowych wymagań kwali(i- | 
kacyjnych, niezbędnych do zajmowania niektórych stano- | 
wisk w przedsiębiorstwach | 


Materiałów Budowlanych do- spraw surowców wtórnych 
żelaza i stali oraz metali nieżelaznych | 
zasad wynagradzania pracowników umysłowych zatrudnio- 
nych w Strzegomskich Zakładach Remontowo-Montażouych | 
przestrzegania dyseypliny pracy w Zarządzie Centralnym | 
Ministerstwa | 


wynagradzania zatrudnionych w 


biorstwach budowlano-montażowych 


pracowników przedsię- 


zabezpieczenia dyscypliny wypłat i nieprzekraczania funduszu 
płac w budownictwie 


nagradzania zasłużonych pracowników przemysłu cemento- 
wego za nienaganną wieloletnią pracę w tym przemyśle | 
zmiany zarządzenia nr 219 Ministra Przemysłu Materiałów 


w instytutach naukowo-badawczych podległych nadzorowi 
Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych wykazu prac 
wykonywanych w warunkach szczególnie szkodliwych dla 


zdrowia lub uciążliwych, uprawniających do otrzymywania | 


` specjalnego dodatku 
operatywnego planowania naładunku towarów na kolejach 
normalnotorowych s 


szczegółowych zasad gospodarowania środkami trwałymi 


Ministrowi Budownietwa i Materiałów Bu- 


dowlanych 


Przemysłu 


w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych podległych | 


okresowych analiz stanu zamówień materiałowych oraz kształ- | 


towania się zapasów materiałowych, wyrobów, towarów 
i produkcji w toku 


przestrzegania dyscypliny pracy w instytutach naukowo- | 
-badawczych podległych Ministrowi Budownictwa i Prze- | 


mysłu Materiałów Budowlanych 


zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w oddzia- ; 


łach zaopatrzenia robotniczego 
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Iope AE 4 | 5 | 6 | a 
| | | 
347 | 373 | 218.58 ubezpieczeń majątkowych i osobowych w jednostkach orga- | EK Dz. Urz. MBiPMB P, o: ar 3/63 
| nizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa i Prze- | ar 10, poz. 75 
| | myslu Materiałów Budowłanych | 2 
348 | 377 | 29.8.58 wstępnego stażu pracy absolwentów szkół przysposobienia KA M. P. nr 83, z zuza f 
zawodowego, rzemiosł budowlanych, zasadniczych i śred-. poz. 482 
nich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształ- 
cących w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano- , 
-montażowych 
349 | 384 | 4.9.58 pobierania wadium przetargowego i zabezpieczeń umownych | EK M. P. nr 74, 
przy dostawach, robotach i usługach, wykonywanych na poz. 417 
rzecz jednostek organizacyjnych, podległych Ministrowi 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych | 
350 | 385 | 8.9.58 zmieniające zarządzenie nr 365 Ministra Budownictwa i Prze- | OT 
| s mysłu Materiałów Budowlangch z dnia 31 lipca 1958 r. 
w sprawie okresowych analiz stanu zamówień materiało- | 
wych oraz kształtowania się zapasów materiałów, wyrobów, | 
towarów i produkcji w toku | > 
351 | 390 | 22.9.58 zmieniające zarządzenie nr 253 Ministra Przemysłu Materiałów | ZP 
Budowlanych z dnia 28 grudnia 1956 r. w sprawie nstalenia 
w Centralnym Laboratorium Przemysłu Ceramiki Budow- 
lanej wykazu prac wykonywanych w warunkach szczególnie 
szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, uprawniających 
| do: otrzymywania specjalnego dodaiku | ; 
352 | 392 | 22.9.58 | obsługi maszyn budowlanych, drogowych i sprzętu pły- ME Dz. Urz. MBiPMB 
| wającego |. ; | nr 12, poz. 92 
353 | 395 | 27.9.58 specjalnych świadczeń i wyróżnień dla pracowników służb | ZP 
3 | górniczych | 
354 | 397 | 30.9.58 zasad wynagradzania pracowników państwowych biur (sa- | ZP Dz. Urz. MBiFMB 
> modzielnych pracowni) projektów | nr 12, poz. 93 | 
355 | 399 | 30.9.58 wstępnego stażu pracy absolwentów szkół wyższych, średnich | KA M. P. nr 85, z n A I: 
i zasadniczych szkół zawodowych oraz średnich szkół | poz. 484 
i ogólnokształcących, zatrudnionych w _przedsiębiorstwach | 
przemysłowych, geologicznych, transportowych oraz innych | 
o: | przedsiębiorstwach usługowych | 
B : 356 | 406 | 10.10.58 obowiązku uzupełniania i uporządkowania dokumentacji ME Dz. Urz. MBiPMB [aros 
zk techniczno-ruchowej dla maszyn i urządzeń technicznych j ar 13, poz. 109 E 
| oraz wprowadzenia rejestru maszyn budowlanych | > 
357 | +08 | 22.10.58 | zasad i trybu udzielania zezwoleń na wykonywanie prac pro- i OR M. P. nr 88, E deii 
j jektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnio- poz. 495 
j nych w organach administracji, przedsiębiorstwach i in- 
A | stytutach podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu | 
| Materiałów Budowłanych i przez niego nadzorowanych | z = a 
358 | 417 | 28.11.58 gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwach przemysło- | OT Dz. Urz. MBIPMB | 5 w 5/09, Z. mg 
| | wych i usługowych podległych Ministrowi Budownictwa i nr 16, poz. 110 | j 
x | i Przemysłu Materiałów Budowlanych i 
359 * 424 | 13.12.58 zatrudniania pracowników na terenie m. st. Warszawy | KA Dz. Urz. MBiPMB 
| | nr 16, poz. 112 
360 | 431 | 22.12.58 ustalenia ramowego regulaminu działania zespołów odbudowy BW M. P. nr 7, poz. 30 
| | lub budowy zagród wiejskich i z 1959 r. 
361 | 436 | 24.12.58 zmieniające zarządzenie z dnia 22 października 1958 r. w spra- OR M. P. ne 6, poz. 27 
3 wie zasad i trybu udzielania zezwoleń na wykonywanie prac | | z 1959 r. 
projektowych w budownictwie przez pracowników zatrud- | 
nionych w organach administracji, przedsiębiorstwach i in- 
à stytinach podległych Ministrowi Budowniciwa i Przemysłu 
| Materiałów Budowlanych i przez niego nadzorowanych 
Zarządzenia wspólne í 
Tae i 
A 362 29.8.58 Ministra Budownictwa i Przemysła Materiałów Budowlanych GG M. P. ar 70, = ze ad 51 
oraz Prezesa Centralnego Urzędu Geologii w sprawie usia- | poz. H4 j 
ź lenia jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń kosztów robót | 
wiertniczych (geologicznych i budowlano-montażowych) | 
363 28.8.58 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych BP- BM Dz. Urz. MBIPMB | 


oraz Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury | | ar 10, poz. 81 
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wiązujących przy opracowywania, uzgadnianiu i przedsta- 
wianiu do podpisu projektów aktów normatywnych 


2 3 4 
| | w sprawie prowadzenia ksiąg uwag i skarg na budowach 
wykonywanych na rzecz jednostek lub przez jednostki 
| uspołecznione 
22.9.58 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowłanych | 
| oraz Prezesa komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury 
| w sprawie zakresu stosowania drewna w budownictwie 
| 7.10.58 Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
oraz Rolnictwa w sprawie finansowania, odbioru i rozliczeń 
inwestycji związanych z -elektryfikacją rolnictwa 
9.12.58 Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
| oraz Gospodarki Komunalnej w sprawie rozliczeń w clea- 
| ringu polsko-radzieckim za materiały i urządzenia wbudo- 
| wane na budowach wykonywanych na rzecz jednostek 
| Wok Radzieckich przez przedsiębiorstwa budowtane 
| podległe Ministrom: Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
| Budowlanych oraz Gospodarki Komunalnej i przez nich 
| | nadzorowane 
| 
| Okólniki 
4 5.2.58 ewidencji i kontroli ilościowej zaplecza tymczasowego | 
w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych 
7 8.2.58 krajowych targów artykułów konsumpcyjnych 
16 18.3.58 uzgadniania inwestycji budowy i rozbudowy instalacji do 
produkcji gazów technicznych 
22 | 15.4.58 zmiany okółnika nr 31 Ministra Budownictwa i Przemysłu | 
Materiałów Budowlanych z dnia 3} grudnia 1957 r. doty- 
czącego konserwacji odzieży roboczej i achronnej 
23 | 19.4.58 zbywania zbędnych maszyn i sprzętu budowlanego w przed- 
| siębiorstwach budowlano-montażowych 
25 15.5.58 uregulowania stanu prawnego mienia pozostającego pod za- 
rządem państwowym przedsiębiorstw podległych Mini- 
strowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
lub przez niego nadzorowanych 
28 | 26.5.58 stosowania „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
| robót budowłano-montażowych” 
31 29.5,58 | zwolnień z pracy rencistów A 
33 | 3.6.58 uprawnienia pracowników Urzęda Rezerw Państwowych ` 
do wstępu do pomieszczeń zajmowanych przez przedsię- 
biorstwa podległe Ministrowi Budownictwa i Przemyska 
ż Materiałów Budowlanych 
35 | 27.6.58 sposobu przyjmowania kwartalnyeh sprawozdań finanso- 
wych przez jednostki nadrzędne 
36 18.7.58 przyjmowania pracowników przez przedsiębiorstwa pań- 
stwowe za wyłącznym skierowaniem organów zatrudnienia 
37 | 21.7.58 prowadzenia przez jednostki podległe resortowi ewidencji 
danych dotyczących stosunku pracowników do powszech- 
nego obowiązku wojskowego - 
40 7.8.58 gospodarki paliwami płynnymi 
43 | 28.8.58 używania ciężkich deficytowych maszyn budowlanych do 
robót ziemnych i budowlano-montażowych, wykonywanych 
na rzecz jednostek gospodarki nieuspołecznionej 
47 | + 15.9.58 gospodarki lokalami użytkowymi na terenie m. st. Warszawy . 
53 | 11.11.58 udzielania jednostkom gospodarki nieuspołecznionej zamówień | 
na dostawy, roboty i usługi 
54 | 12.11.58 udziału jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
| 7 | Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w walce 
| z przestępczością gospodarczą 
57 | 31.12.58 kontroli gospodarki materiałami pędnymi 
| 
| Polecenia służbowe 
| | 
9) 20.2.58 | zwiększenia dyscypliny w zakresie przestrzegania zasad obo- 
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Str. 26 
MG EF BE ZH żal: „ROKSGR RÓ 
NP em i A 
386 | 28 | 25.6.58 | zwrócenia większej uwagi na terminowość i jakość opracowań 
| | legislacyjnych 
7 Pisma okólne Ministerstwa | 
387 2 | 20.1.58 | prowadzenia przez Instytut Organizacji i Mechanizacji Bu- 
downictwa akcji dotyczącej racjonalizacji, ujednolicenia 
| i opiniowania druków manipulacyjnych (formularzy) 
388 7 | 22.2.58 nabywania środków transportu osobowego i ciężarowego 
przez jednostki resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu 
| Materiałów Budowlanych od jednostek gospodarki nieu- 
| społccznionej i osób fizycznych ; 
389 8 | 24.2.58 spawaczy Żatrudnionych w budownictwie ai 
390 13 | 29.3,58 właściwego wykorzystania dokumentacji geologicznych I 
391 | + 22 | 16.5.58 wytycznych w sprawie zawierania umów o wykonanie robót 
w akordowo-ryczałtowym systemie płac 
392 24 | 27.5.58 wniosków o zwrot mienia pod przymusowym zarządem 
państwowym 
393 25: | 28.5.58 stosowania tytułu inżyniera 
394 26 | 3.6.58 niewłaściwych wypłat zasiłków z ubezpieczeń społecznych 
395 31- |:27.6.58 przesirzegania przepisów o wynagradzaniu pracowników 
396 37 | 15.7.58 | niedopuszczalności przyznawania nagród pieniężnych i innych 
| świadczeń pracownikom jednostek nadrzędnych ze środków | 
nadzorowanych przedsiębiorstw i 
397 | 41 | 8.8,58 interpretacji niektórych przepisów ustawy z dnia 25 lutego | 
1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostają- | 
cego pod zarządem państwowym | 
398 44 | 28.8.58 pokrywania kosztów budowy studni przy nowo budowanych , | 
Aj szkołach $ 
399 46 | 4-9.58 premiowania maszynistek 
400 50 | 22.10.58 ewidencji księgowej konstrukcji stalowych: i wielkowymia- 
| - rowych prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych 
401 52 | 23.9.58 współpracy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z Peł- 
| nomocnikiem Rządu PRL do Spraw Pobytu Wojsk Ra- | 
| dzieckich w Polsce 
402 58 | 13.12.58 wzorów formularzy stosowanych w gospodarce mechaniczno- ; 
| -energetycznej » 
Rok 1959 
| Rozporządzenie 
403 | | 21.11.59 zatrudniania młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy 
pracach nie wymagających kwalifikacji zawodowych , 
w  przedsiębiorstwach budowlanych, budowłano-monła- | 
żowych, przemysłowych, geologicznych, transportowych | 
i innych przedsiębiorstwach usługowych 
404 17.2.59 Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
i Komunikacji o zmianie rozporządzenia Ministra Bu- 
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
25 czerwca 1958 r. w sprawie naziemnych składów ma- 
teriałów wybuchowych oraz sposobu przechowywania 
środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górni- 
czych podległych Ministrówi Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych 
Zarządzenia 
405 | 45:14:09 zatrudniania młodocianych w przedsiębiorstwach budowla- 


| 


Rozporządzenie wspólne | 


nych i budowłano-montażowych w cela nauki zawodu, . 
przyuczenia do określonej pracy i odbycia wsiępnego stażu | 
pracy I 
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caniu należności przysługujących jednostkom podległym 
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Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, 
Ministra Gospodarki Komunalnej i Prezesa Komitetu do 
Spraw Urbanistyki i Architektury w sprawie rozszerzenia 
zakresu stosowania kamienia naturalnego w budownictwie 

Ministrów: Gospodarki Komunalnej oraz Budownictwa i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych w sprawie nadzoru 
zwierzchniego nad wojewódzkimi (miejskimi) biurami 
projektów 
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nych oraz Gospodarki Komunalnej w sprawie szczegóło- | 


wych zasad i trybu odbioru robót budowlano-montażowych 
i oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji) w zakresie 
budownictwa ogólnego 

Ministrów: Budownictwa i Przemysła Materiałów Budowla- 
nych oraz Gospodarki Komunalnej w sprawie stosowania 
rur betonowych i żelbetowych w budownictwie sieci ka- 
nalizacyjnych > 

Ministra Budownictwa i Przemysła Materiałów Budowlanych 
oraz Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie stosowania 
kotłów centralnego ogrzewania 


Instrukcje 


wytyczne dla wydziałów budownictwa prezydiów rad nare- 
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zawodową w zakresie projektowania w budownictwie 


| organizacji przedsiębiorstw przemysłu terenowego materiałów 


budowlanych, tworzenia wojewódzkich zjednoczeń prze- 
mysłu terenowego materiałów budowlanych i zasad ich 
działania 
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podległe Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materialów 
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robót budowlano-moniażowych wykonywanych przez przed- 


siębiorstwa resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma- 


teriałów Budowlanych na zlecenie jednostek wojsk ra- 
dzieckich, czasowo stacjonujących w Polsce 
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1958 r. w sprawie uznania za zakładowe domy mieszkalne 
niektórych domów, pozostających w zarządzie i użytkowaniu 
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upoważnienia dyrektorów (kierowników) przedsiębiorstw pod- 
ległych radom narodowym, a nadzorowanych przez Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych do 
umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na 
raty należności przysługujących tym _ przedsiębiorstwom 
z tytułu niedoboru mienia. 

odstępstwa od postanowień normy państwowej 


organizacji i zakresu działania laboratoriów w przedsiębior- 
siwach budowlano-montażowych : 

ustalenia resortowych norm odzieży roboczej, ochronnej oraz 
sprzętu ochrony osobistej dla pracowników zatrudnionych 
w biurach projektów $ 

zapewnienia warunków prawidłowego przebiegu inwestycji 
służby zdrowia 

określenia przypadków w których sposób osiągania zysku 
uważany jest za naruszający interes społeczny 

zaopatrzenia odzież ochronną, 

sprzęt ochrony osobistej i umundurowanie 

Rady  Organizacyjno-Programowej Szkolnictwa 

Przyzakładowego oraz rad branżowych i terenowych 


pracowników w roboczą, 


resortowej 


wynagradzania pracowników umysłowych przedsiębiorstw 
przemysłu cementowego 

ustałenia w Centralnym Laboratorium Przemysłu Kamienia Budo- 
wlanego specjalnego dodatku za prace wykonywane w wa- 
runkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych 

ustalenia stanowisk kierownictwa i dozoru ruchu zakładów 
górniczych w przemyśle materiałów budowlanych 

premiowania niektórych pracowników zatrudnionych w przed- 
siębiorstwach budowlano-montażowych na terenie budowy 
Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych 
w Płocku oraz budowy Rurociągu 


altowego 

wynagradzania ratowników, mechaników aparatowych oraz 
pracowników biorących udział przy wszelkich akcjach oraz 
kursach ratowniczych i przeciwpożarowych w kopalniach 
glin ceramicznych, kaolinów, magnezytów i gipsów, pod- 
ległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych 

wykonywania przez zakłady pracy niektórych czynności z za- 
kresu rent 

zasad wynagradzania pracowników umysłowych państwowych 
biur (samodzielnych pracowni) projektów 

premiowania maszynistek 


zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza przez zakłady prze- 
mysłowe 

wzmocnienia. służb energetycznych w jednostkach budow- 
nictwa i przemysłu materiałów budowlanych podległych 
i nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych 

odpalania w jednej serii zapalników elektrycznych różnych 
rodzajów w podziemnych i odkrywkowych zakładach gór- 
niczych i 

poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

organizacji kontroli jakości produkcji w przedsiębiorstwach 
przemysłu materiałów budowlanych 

zasad wynagradzania pracowników fizycznych zatrudnionych 
w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Budownictwa w Wytwory 
Hutnicze i Metalowe w Katowicach í 

uzgadniania z centralami handlu zagranicznego kwartalnych 
dostaw towarów na eksport i pochodzących z importu 

zasad obrotu i gospodarki opakowaniami drewnianymi i tek- 
turowymi nadającymi się do wielokrotnego użytku 

prowadzenia składnic akt 
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Ministra Pinansów i Ministra Budownictwa i Przemysłu Mater- 

iałów Budowlanych w sprawie wzajemnego dostarczania 

materiałów i świadczenia usłuy pomiędzy przedsiębiorstwami 

budowlano-montażowywi i jednostkami wojsk radzieckich 

czasowo stacjonujących w Polsce oraz rozliczeń z uputu 

tych dostaw i świadczeń i 

Ministra Przemysłu Ciężkiego i Ministra Budownictwa i Prze- 

myjsła Materiałów Budowlanych w sprawie zabezpieczenia | 
dostaw maszyn i urządzeń dla potrzeb przemysłu cemento- 
wego w. latach 1963—1980 

Ministra Przemysłu Ciężkiego i Ministra Budownictwa i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych w sprawie przekazania 
przez Przedsiębiorstwo Części Zamiennych Maszyn Budow- 
nictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dystrybucji 
części zamiennych do maszyn melioracyjnych Centrali Han- 
dlowej Sprzętu Rolniczego i 

Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowłanych 
i Minisita Przemysłu Ciężkiego w sprawie produkcji maszyn 
i urządzeń dla przemysłu ceramiki budowlanej i przemysłu 
silikatowrego w zakresie wyrobów wapienno-piaskowych 
w latach 1963—1980 f E 


Okóluiki i 


rowych konstrukcyjnych elemeniðw prefabrykowanych, dla 
budownictwa 

opracowania przez NTE Gal zjednoczenia przemysłu 
materialów budowlanych operatgwnych pianów 

przydziału mieszkań "pracownikom zajmującym pokoje stu- 
denckie w domach studenckich | 
usprawnienia zaopatrzenia placówek zaplecza naukowo-tech- 
nicznego w materiały dla realizacji prac naukowo -badaw- | 


kwalifikacji osób zatrudnionych przy produkcji wiolkowiymia- | 


organizowania konferencji, narad, odpraw i zebrań 


ograniczenia ogłoszeń i reklam w prasie codziennej i wydaw- 
nictwac h periodycznych f 
opracowania instrukcji o gospodarce odpadami i złomem 
metali 
wzmożenia naładunku yz wyładunku wygonów kolejowych | 
w niedziele i święta oraz nadmiernego przetrzymywania 
wagonów przy czynnościach ładunkowych 
międzyzakładowych placówek kukiuralno-oświatowych 


wpisywania w dowodach osobistych i tymczasowych zaświad- 
czeniach tożsamości daty przyjęcia do pracy i zwolnienia 
zapobiegania niszczenia istniejących podziemnych i nadziemn= 
nych urządzeń łączności przez przedsiębiorstwa budowla- 
no-mont iż vwe 


ustalenia limitów godzin aagiiczhójnych dia kierowców. samo- | 


chodów” osobowych 
usprawnienia gospodarki łożyskami tocznytni . w jednostkach i 
podiegłych Ministrowi Budowaictwà i i Przemysła Materialów. 
„Budowlanych 


czych oraz prototypów `“ | 
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810 35 22.10.63 współpracy zę związkami zawodowymi i organami samorządu | OT 
robotniczego w zakresie usprawnienia gospodarki materia- 
łowej | 
8i1 38 | 25.11.63 pracy wielozmianowej w budowniciwie | BP-EMB 
812 40 | 28.11.63 załaiwiania interwencji prokuratora w trybie przepisów ko-| GM | 
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813 | 10.4.63 Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości, Ministra | BW Dz. Urz MBiIPMB 
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i Architektury w sprawie zapewnienia warunków dła rozwoju 
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go Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych, Przewodniczącego Związku Zawodowego | 
Pracowników Przemysłu Chemicznego i Przewodniczącego | 
Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunal- 
nej i Przemysła Terenowego w sprawie zapewnienia wyko- 
nania zadań gospodarczych na rok 1964 |- 
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avyznaczenia jednostek kierujących typizacią procesów i urzą- 


norm ubytków naturaluych 
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Rok 1964 FR 
Rozporządzenie 


zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego nadzoru 
budow lanego nadbudową, rozbiórką i utrzymaniem obiek- 
tów budownictwa powszechnego 


„Zarządzenia 


kwalifikacji i zasad zaszeregowania pracouników umysłowych 
zatrudnionych w magazynach przedsiębiorstw Ez Z 
wych i produkcji pomocniczej budownictwa 

telelonów służbowych > i 

wyjazdów krajowych i zagranicznych, związanych z wynalaz- 
czością pracowniczą a finansowanych przeł przedsiębior- 
stwa 

wymagań techniczno-ruchowych bezpieczeństwa i higieny 
pracy w cegielniach i zakładach kaflarskich - d 

przygotowania i eksploatacji maszyn budowlanych w okresie 
zimowym 

wytycznych do opracowywania kwartalnych i rocznych analiz 
przebiegu wykonania planów w zakresie kosztów właśnych 
przemysłu materiałów budowłanych 

zmieniające zarządzenie nr 215 z dnia 29 września 1960 is 
w sprawie zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji 

wprowadzenia wytycznych odbioru techniczno-wymiarowego 
wyrobów hutniczych stosowanych masowo w budownictwie 

ustanowienia normatyjwu technicznego projektowania stodół 
dla jednosick wiclkotowarowej gospodarki rolnej 

ustanowienia normatywu technicznego projektowania DR: 
stwowych zakładów unasienniania zwierząt 

wydawania publikacji 


zmieniające zarządzenie w sprawie» wyznaczenia jednostek 
wiodących 

wiiycznych określających zasady powoływania, organizacji 
i trybu dzialania komisji urbanistyczno-architektonicznych 

odbywania praktyki na stanowiskach pracowniczych w wydzia- 
łach budownictwa, urbanistyki i architektury 

ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzeb- 

- nych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego 
o standartowym wyposażeniu za 1963 r. 

jednolitych zasad działania w zakresie doskonalenia gospodar- 
ki surowcami, materiałami i paliwami oraz obniżania kosz- 
tów zużycia materiałów 


dzeń technologicznych w przemyśle materiałów budowla- 

nyeh oraz typizacją urządzeń i maszyn dla budownictwa 
ustalenia zasad koordynacji branżowej w remontach podsta- 

wowych maszyn budowlanych 
współpracy z zagranicą 


4 


funduszu szkód górniczych w v przemyśle cementowiym 
ustalenia ceny I m? powierzchni użytkowej budynku mieszkal- 
nego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych 
na 1963 r. ; è 
powołania Komisji Norm, Cen i Wskaźników na roboty budow- 
lane i montażowe j 
premiowania pracowników umysłowych w E E S 
budowlano-montażówych i 
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dostosowania przepisów z zakresu wynalazczości do szczegól- 
nych warunków istniejących w resorcie Ministra budownic- 
Awa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. 


NB 


OT 


TE 


Dz. U. nr 21, 


| poz. 143 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr l, poz. 1 5 


Z. ar 79465 


Dz. Urz. MBiPMB O. ar 10/64 


nr ł, poz. 3 


Dz. Urz. MBIPMB 


nr 2, poz, 6 
Z. nr 222/66 


Dz. Urz. MBiPMB 
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Dz. Urz. MBiPMB 
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Dz. Urz. MBiPMB 
nr 5, poz. 16 


M. P. nr 38, 
poz. 176 
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| 
ustalenia funduszów premiowych dla poszczególnych grup | 
pracowników umysłowych oraz wykazu pracowników umu- 
słowąch uprawnionych do otrzymywania premii w przed- 
siębiorstwach budowlano-momażzowych 
wskaźników wykorzystania terenów zainwestowania miejskie- 
go | 


kontroli ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie rozmieszczania i intensywności wykorzystania 
terenów dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do 
realizacji, w okresie 1966—70 r. 


wynagradzania pracowników zatrudnionych w zjednoczeniach 
grupujących przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlano: 
-MoutażO'Ue 


ustanowienia normatywu technicznego projektowania zakla- 
dów ckspresowego czyszczenia garderoby 

podwyższenia pułapu premiowego dla operatorów ciężkiego | 
sprzętu, zatrudnionych w przedsiębiorstwach (jednostkach) | 
geologicznych terenowego przemysłu materiałów budo- 
wlanych, nadzorowanych przez Ministra Budownictwa 
i Przemysła Materiałów Budowlanych s | 

pozwoleń na nabywanie, przekazywanie i używanie materia- 
łów wybuchowych w zakładach przemysłowych niepodle- | 


gających przepisom prawa górniczego 

dodatka dla pracowników zatrudnionych przy realizacji inwes- 
tycji w rejonie Bieszczad 

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu cen- 
ników prac projektowych zawierających obniżki cen (cen- 
ników) 


zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji prac projek- | 
towych w zakresie typizacji w budownictwie | 

obowiązku stosowania typowych elementów prefabrykowa- 
nych z betonu 


trybu zatwierdzania projektów badań geologicznych i aneksów | 
do projektów w resorcie Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych. 

zapewnienia koordynacji planów postępu technicznego w bu- 
downiciwie z bilansami miejscowych zasobów materiałów 

prawidłowości rozwiązań projektowych prefabrykowanych | 
konstrukcji kablobetonowych oraz ich wykonanie i montaż 
w budownictwie powszechnym 

zasad i trybu wyrażania zgody na uruchamianie wiejskich kin | 
stałych w adaptowanych pomieszczeniach 

regulaminu i zasad nadawania odznaki „Ratownik Górniczy” 


zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązków pracowników 
zatrudnionych przy projektowaniu w państwowych biurach 


(samodzielnych pracowniach) projektów | 
premii i nagród wypłacanych poza planem funduszu płac lub | 
ze środków nie objętych funduszem płac 
zapewnienia właściwej jakości produkcji i montażu elementów | 
prelabrykowanych betonowych i żelbetowych / | 
ochrony przed korozją w jednostkach organizacyjnych pod- | 
ległych i nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Prze- | 


mysłu Materiałów Budowlanych 


norm zużycia paliwa płynnego dla maszyn budowlanych 


| 

| 

| 

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji aparatu rewi- | 

zyjnego w jednostkach nadzorowanych przez Ministra Bu- | 
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 

wysokości budynków budownictwa powszechnego | 


zmieniające zarządzenie w sprawie przyznawania rewidento.m 
nagród za wykrywanie przestępstw gospodarczych i 
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„rozliczeń i kontroli materiałów zużytych do robót ogólnobu- 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I 


po. 


zwiększenia eksploatacji surowców mineralnych dla potrzeb 
„przemysłu chemicznego, materiałów ogniowwałych i mater- 
iałów budowlanych oraz ograniczenia importu i zwiększenia 
eksportu surowców 

ustalenia zasad koordynacji obrotu hurtowego i detalicznego 
materiałami budowlanymi oraz wyznaczenia jednostek 
wiodących 

zmieniające zarządzenie nr 77 Ministra idini i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 kwietnia 1963 r. 
w sprawie organizacji wzornictwa przemysłowego 

dalszego usprawnienia całokształtu organizacji produkcji 
w przedsiębiorstwach branży metalowej i zmian w zasadach 
wjaagradzania niektórych grup robotników i pracow tików 
inżynieryjno-tecinicznych zatrudnionych w przedsiębior- 
stwach branży metalowej, które realizują tzw. II etap reformy 
norm płac i 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia normatywu 
technicznego projektowania i zakładania pracowniczych 
ogrodów działkowych 

planowania oraz zasad opracowywania i ustanawiania norma- 
tywów technicznych projektowania obiektów budowlanych 

ramowego regulaminu premiowania uczniów 


rozliczeń i kontrali materialów A do robót specjalnych 
w przedsiębiorsiwach budowlano-montażowych 

ustanowienia normatywa technicznego projektowania budow- 
nictwa zaplecza techniczacgo motoryzacji 

cennika projektów instalacji i urządzeń elektrycznych 


usprawnienia sprawozdawczości statystycznćj 
konkursów na projekty dla potrzeb budownictwa 


obowiązku stosowania projektów typowych budynków, typa- 
wych segmentów i typowych elementów w inwestycjach 
"z zakresu budownictwa ogólnego oraz e od- 
siępstw od tych obowiązków + SU 
cen projektów indywidualnych budynków WA obie. 


tych wojewódzkimi zestawami PA do wielokrot-- 


nego zastosowania : : 
zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w pār- 
cowniach projektowych przedsiębiorstw budowlano-mon- 
tażowych ` ; 

zasad wynagradzania robotników zatrudnionych przy pracach 
załadunkowych i wyładunkowych 


D 


dowłanych w przedsiębiorstwach budowłano-montażowych 
powolania Komisji Prawnej Badownictwa 
udzielania bezpłatnych urlopów robotnikom przedsiębiorstu 

budowlano-moniażowych : 
"zasad .gospotarki finansowej instytutów jatkona baddiazgeli 


ustanowienia normatywu technicznego. projektowania hoteli 
pracowniczych stalych i przenośnych Z 
obniżki cem projektów w zakresie prac geodezyjnych. 


A WYSLE 


zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i terminów rozliczeń 


za usługi świadczone przez przedsiębiorstwa transportowe, 
transportowo-sprzęlowe i sprzęłówe 


“taryfy towarowej transportu a Ar i spedycji 


rozwoju scentralizowanych przewozów samochodow, ych ma- 


teriałów masowo zużywanych przez budownictwo i prze- 
mysł materiałów budowlanych Si 
zmian organizącji obrotu, towarowego z zagranicą =< 
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Dz. Urz. MBiIPMB 


ur 15, poz. 53 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 15, poz. 54 
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Dz. Budne 22, 


"poz. 66 


Dz. Bud. nr 21, 
poz. 63 

Dz. Urz.: MBiPMB - 
nr 16, poz. 58 


Dz. Bud. nt ł/65 
poz. 1 : 
Dz. Bud. nr 24, 
poz. 77 

Dz. Urz. MBiPMB 
nr 17, poz. 63 
Dz. Bud. nr 22, 
poz. 67 

Dz. Bud, nr 24, 
poz. 78 


Dz. Bród: nr 24, 


poz. 79 


Dz Urz. MBiPMB 
nr 1/65, poz. 2 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 1/65, poz. 3 


Dz. Urz. MBiPMB 


nr 1/65, poz. 4 


Dz. Urz, MBiPMB 
mr.2/65,.poz. 9 
Dz. Bud. nr 5/65, 
poz. 18 


Dz, Bud. nr 3/65, 
[opoz 6 
- Dz. Urz. MBiPMB 


nr 2/65, poz. 11 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 2/65, poz. 12 

Dz. Urz. MBiPMB 
ńr 2/65, poz. 13 


"7. ne 248/64 


P.o. ne 42/63 


Po. ne 11/65, 
P.o, ne 43/06 


iZ. nr 302/65, O. MMPMB- 
oraz MGK z 19.12,6% ' SCE 
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912 


921 


926 


| 927 


MAT.. BUD. 
| 4 | 5 | 6 = 5 
| | i | 
328 | 31.12.64 zasad wynagradzania robotników zatrudnionych w komórkach © ZP | Dz. Bud. nr 4/65, 
geodezyjnych i geotechnicznych biar (samodzielnych pra- | poz. 14 > 
cowni) projektów | | ; 
ji 
| Zarządzenia wspólne | 
16.5.64 Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych TE | Dz. Bud. nr il, 
| oraz Gospodarki Komunalnej w sprawie ustanowienia | | poz. 34 
normatywu technicznego projektowania cmentarzy komu- | | 
nalaych i i 
28.10.64 Ministrów: Górnictwa i Energetyki oraz Budownictwa i Prze- | GG | Dz. Urz. MBIPMB 
mysłu Materiałów Budowlanych w sprawie nadzoru Central- | ur 16, poz. 59 
nej Stacji Raiowniciwa Górniczego nad działalnością ra- | 
townictwa górniczego w podziemnych zakładach górniczych | 
resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu- | 
dowlanych ` 
20.11.64 Ministrów: Komunikacji oraz Budownictwa i Przemysłu Ma- | NB | Dz. Bud. nr 22, 
terialów Budowlanych w sprawie państwowego nadzoru | | poz. 64 
budowlanego nad budową, rozbiórką i uwzymaniem obięk- | 
- tów budowlanych budownictwa specjalnego w zakresie ko- | | 
munikacji | | ; 
Okó!niki | i 
1 2.3.64 lokalizacji zaplecza techniczno-gospodarczego i socjalno-buto- | IN | Dz. Urz. MRiPMB 
5 wego przedsiębiorstw budowlano-montażowych i | ur 3, poz. 9 
5 13.4.64 niewypłacania wynagrodzenia za Czas nieusprawiedliwionej | ZP 
nieobecności w pracy i 
9 | 20.4.64 źródeł pokrycia wydatków związanych z obchodem „Dnia | FK Z. ne 169/66 
Budowlanych” i „Dnia Chemika" | 
ELU 30.4.64 © | wyjazdów zagranicznych finansowanych przez przedsiębior- , WZ $ 
| stwa ze środków obrotowych przeznaczonych na Utrzgnia- | 
| nie klubów techniki i racjonalizacji | 
| 16 p 12.6.64 premiowania pracowników umysłowych przedsiębiorstw budo- ZP |-0.. nr 14/65 
wlano-montażóowych realizujących roboty na niektórych , 
| priorytetowych budowach | | 
| 17 | 29.6.64 | ograniczenia użycia energii elektrycznej | AB | Dz. Urz. MBIPMB 
i | x | | ar 10, poz. 31 
| 18 | 30.6.64 projektowania oraz wykonania i montażu konstrukcji z betonu | TE 
sprężonego ż 
| 20 7.7.64 stosowania w projektach konstrukcji żelbetowych stali zbro- | TE | Dz. Bud. nr 16, 
jeniowej gatunku 34 GS zamiast stali zbrojeniowej gatunku | | poz. 52 
j St 50B 
| 23 | 21.7.64 uzależniania wypłaty nagród z funduszu zakładowego od | FK | Dz. Urz. MBiPMB 
terminowego i prawidłowego dokonywania rozliczeń zuży- nr ll, poz. 34 « 
cia materiałów f | 
24 | 23.7.64. uzgadniania płanów rozwoju techniki oraz prac naukowo-ba- | ME | Dz. Urz. MBiPMB 
dawczych z zakresu energetyki i | nr 11, poz. 35 
30 9.9.64 poprawy sprawności kotłów i kotłowni oraz wykorzystania | ME z 
ciepla odpadowego | 
33 | 28.10.64 ograniczenia stosowania betonów komórkowych na terenie | TE | Dz. Urz. MBiPMB 
niektórych województw | | ne 16, poz. 60 
| 34 | 27.10.64 trybu przeprowadzania przez jednostki projektowania uzgod- | BP--BM | Dz Bud. nr 22, = 
| nień projektów budynków mieszkalnych ze zjednoczeniami | s | poz. 68 
budownictwa w zakresie metod wykonawstwa oraz użycia j 
| materiałów budowlanych i urządzeń wyposażenia | | 
39! 17.12.64 zatwierdzania projektów indywiditalnych budynków miesz- | TE Dz. Bud. nr 24, 
kainych objętych wojewódzkimi, zestawami przewidzianych | |. poz. 80 
do wielokrotnego zastosowania | | 
| Okólniki wspólne | 
25.1.64 | Ministra Budownictwa i Przemyski Materiałów Budowlanych | TR AMENG i MLIPD O 
oraz Ministra Przemysła Drzewnego w sprawie wzajemnej 
Ę | wymiany taboru samochodowego, usług przewozowych, 
: współpracy ną odcinku transportu samochodowego i racjo- 
| nalnej gospodarki taborem samochodowym w resorcie f 
| budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. 
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19.12.64 
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6.1.64 
18.1.64 
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9.3.64 


16.3.64 
14.4.64 


8.6.64 


19.6.64 


19.6.64 
14.6.64 
+21:7.64 


4.8.64 


21.8.64 


1.9.64 


14.9.64 
6.10.64 
9.10.64 
10.10.64 


15.10.64 


Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiaiów Budowlanych 
oraz Oświaty w sprawie stosowania projektów dla budow- 
nicewa przedszkoli, szkól podstawowych, liceów ogólno- 
kształcących, szkół zawodowych, warsztatów szkolnych 
oraz inierunatów 


Ministrów: budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
oraz Gospodarki komunalnej w sprawie przygotowania pro- | 


jektów z wojewódzkich zestawów dla realizacji inwestycji 
budownictwa mieszkaniowego na lata 1966—1970 


Obwieszczenia 


zmian w szczegółowym programie cqzaminu na uprawnienia 
budowiane 

sprostowania błędu w zarządzeniu w sprawie wykazu kierun- 
ków i specjalności studiów, w których uzyskanie dyplomu 
lub świadectwa upoważnia do ubiegania się o uprawnienia 
budowlane w budownictwie powszechnym 

sprostowania błędów w zarządzeniu w sprawie wskaźników, 
wykorzystania terenów zainwestowania miejskiego 


Pisma okólne Ministerstwa 
przedkładania zaświadczeń zakładom pracy. 
zmiany wzorcowego regulaminu pracy 
wypłat z tytułu zwrotu kosztów podróży pracownikom czaso- 
wo przeniesionym 


okresowych analiz gospodarki zapasami materiałowymi 


oszczędności w zużyciu acetylenu rozpuszczonego 
zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy 


stosou ania wyrobów do izolacji wodoszczelnej 


w sprawie opracowania wykazów akt 

zaniechania opracowywania kart katalogowych z Działa KB6 
Katalogu Budownictwa i 

wymiany w budynkach wiejskich pokryć dachowych bez po- 
siadania zatwierdzonego projektu podstawowego 

gospodarki drewnem w budownictwie 


stosowania akordowego systemu płac dla kierowców pojaz- 
dów samochodowych 

postępowania przedsiębiorstw budowłano-montażowych przy 
realizacji robót w ramach czynów spolecznych 

poświadczania delegacji służbowych głównych księgowych 


obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie 
przestrzegania przepisów bhp przy wykonywaniu robót bu- ` 
dowianych 

zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy 


przestrzegania przepisów dotyczących zatrudnienia młodo- 
cianych : > 

badania czasu pracy robotników 

zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w zjedno- 
czeniach grupujących przedsiębiorstwa. przemysłowe i bu- 
dowlano-montażowe ` 7 

opracowywania tabeli etapów rozliczeniowych obiektu 
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stosowania przepisów w zakresie wynagradzania pracowników , 


biur (samodzielnych pracowni) projektów 
daty wejścia w życie nowych cenników kosztorysowych 
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nr 3, poz. 10 
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poz. 36 

Dz. Bud. nr 12, 
poz. 37 ` 


Dz. Urz. MBiPMB . 


nr 9, poz. 28 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 10, poz. 32 
Dz. Bud. nr 16, 
poz. 53 : 

Dz. Urz. MBIPMB 
nr ll, poz. 36 
Dz. Bud. nr ł9, . 
poz. 59 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 14, poz. 51 
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Dz. Bud. nr 19, 
poz. 61 

Dz. Bud. nr 22, 
poz. 71 

Dz. Urz. MBiPMB 
nr 15, poz. 55, 
Dz. Bud. nr 3/65, 
poz. 10 
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ZEWN ADR ROŚ | f i Ya i 5 | 6 | 7 
zh APARARE è ; TER "8 
955 -35 A 17.10.64 „ wzmożenia nadzoru i kontroli w zakresie gospodarki zasobami | GG | Dz. Urz. MBIPMB 
TER surowców w zakładach eksploatujących złoża kopalin nie- | ar 15, poz. 56 
3 podlegających przepisom prawa górniczego | ; 
956 36 | 19.10.64 rozliczania kosztów zakupu. | PK Dz. Urz. MBIPMB 
r f | nr 16, poz. 6l 
957 | 37 | 30.10.64 świadczeń dla pracowników zakładów przemysłowej służby | 7P | Dz. Urz. MBiPMB | 
R) A | ? zdrowia z | ns l6, poz. 62 
9586 -38 | 14.11.64 posadowienia pięciokondypnacyjaych budynków mieszkal- | TE Dz. Bud. nr 24, | 
| | r nych | | poz. 82 | 
953 | 39 „25.11.64 kontroli wykorzystywania przez pracowników zaświadczęń | ZP ~] | 
| o czasowej niezdolności do pracy | 
960 40 | 25.11.64 -isprawnienia czynności stron w toku“ postępowania arbitra- | KKA Dz. Urz. MBIPMB M 
; owego | nr 17, poz. 6ł | 
9614 2] 6.12.64 . | zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy TE | Dz. Urz. MBiPMB BGN ZSZ 
ES ; ; | 2 1365 r. nr l, 
24 Ą S | poz. 7" i 
962 | +43 | 11.12.64 | podwyższenia najniższych rent ze Dz. Urz. MBiIPMB 
eg ; | zź ` | z 1965 r. nr 1, 
x | Ba | s z | poz. 8 
-963 45 (21.12.64 -| kontroli działalności szkolńictwa przyzakładowego | KA | | 
964 46 | 29.12.64 rozpatrywania i załatwiania spraw z zakresu miejscowego | GM 
Sz - planowania „przestrzennego i pańshrowego nadzoru bu- | 
| dowlanego 7 SĘ | 
96 47 31.12.64 premiowania pracowników umysłowych w przedsiębietstwach ZP Dz. Urz. MBPMB j 
Z, budowlano-montażowych | nr 2/65; poz. 15 | 
| 
Rok ł965 
; | Rozporządzenia : $ 
9656 1.2.65 zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji fachowych | N8 Dz. Urz. nr 6, 
j -osób wykonujących funkcje techniczne w budownichwie poz. 24, — 
FR * powszechnym ż A | | ; 
967- 8.6.65 kwalifikacji fachowych majstrów budowlanych u w budowpio: | NB | Dz. Ui ni 25, j2 nr. 318/69 
twie powszechnym 3 j | |: poz. 172 i 
Zarządzenia | 
gsl 2: | 15.1.65 . - programu postępu: technicznego i zamierzeń organizacyjnych l TE 
JEE w zakresie prawidłowego stosowania oraz wykorzystania + 
; | > stali i żeliwa w latach 1966—1970 | 
-969 i 4. 15.1.65 organizacyjnodechnicznej rekonstrukcji branż budownictwa | GR 
z, f A K i przemyslu materialów budowlanych 7: | - 
"970 A ASi 2S L63 normatgru technicznego projektowania domów jednerodzia- TE Dz. Bud. nr 3, - 
SĘ O A nych i małych domów mieszkalnych budowany ua tere- | poz. 7 
PY | nach nieuzbrojonych - | 7 ci 
97} | 6] 26.1.65 terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach OR Dz. Bud. nr_2, s 
ZHR j budownictwa, urbanistyki architektury prezydiów rad na- | poz. 2 2 
| | rodowych | 
972-15-29 | APERIA tworzenia fumduszu zakładowego w przedsiębiorstwach bu- FK Dz. Urz. MBiPMB 
A i dowlano-montażowych - s LZ nr 3, poz, 17 : 
973} 10 ;-27.1.65 zasad premiowania pracowników zńyełwieh zatnidiion ych, ZR Dz. Urz. MBiPMB A ak 
Si w przedsiębiorstwach produkcji pomocniczej, zaopatrzenia i nr 3, poz. 18 P.o. nr 7/66 
AF budownictwa, transportowych, transportowo-spedycyjnych, | y ' 
WYRA BY transportowo-sprzętowych oraz w Warszawskim Przed- | 
- DESE Z ~ siębiorstwie Produkcji Pomocniczej; Zaplecze” | z, z S Ga 
974-4- 1222.65 organizacji, wystaw OT Dz. Urz. MBiPMB 
p) ; 1:2: nr 4, poz. 21 
— 975 77 -| 16.2.65 wydawania Dziennika Budownictwa i Dziennika Urzędowego OR ; 
Pga Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budo- ; 
wlanych ; | à 
-976 78 | 16.2.65 — | wytycznych organizowania akcji remontowej, budynków 1 na ; BW 
a 4 .:.|5 obszarach wiejskich województw zachodnich i „północnych . SEN: 
977 |-- 79 | 20.2,65 - zmięsiające zarządzenie w sprawie telefonów służbowych | AB $ ; 
'978 | 101 | 23.2.65 branżowych planów konto |... 21. | Dz. Urz. MBPNB z EAT 
f à } IR nr 18, poz. 74 $ 


| Nr 14 DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. Str. 51 
l 2-2] 3 | 4 | 5 | 6 | 7 S 
979 103 | 27.2.65 gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwach budowlano- | OT Dz. Urz. MBiPMB 
-montażowych nr 5, poz. 25 
| 980 | 105 | 27.2.65 ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzeb- | NC M P. nr 16, 
> nych na wybudowanie 4 izbowego domu mieszkalnego o poz. 64 
standartowym wyposażeniu za rok 1964 
981 106 | 27.2.65 ustalenia ceny 1 m* powierzchni użytkowej budgnku mieszkal- | NC M. P. nr 16, 
nego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych poz. 65 
na rok 1964 
982 I12 | 5.3.65 wynagradzania pracowników zatrudnionych w Stowarzysze- | ZP | 
niu Architektów Polskich i Towarzystwie Urbanistów Pol- 
skich 
983 113 5.3.65 zasad wynagradzania pracowników niepelnozatrudnionych na | KA R Dz. Urz. MBiIPMB 
kursach szkolenia zawodowego j nr 5, poz. 26 
984 114 | 27.2.65 zmieniające zarządzenie w sprawie podstawowych zadań rze- | FK Da. Urz. MBIPMB 
7 czowych stanowiących podstawę utworzenia funduszu ur 5, poz. 27 
zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwesty- 
cyjnego nie będących przedsiębiorstwami budowlano -mon- 
tażowyimi 
985 115 | 10.3.65 zmieniające zarządzenie w sprawie zabezpieczenia tajemnicy | GM/pf. 
państwowej i służbowej | l 
986 128 | 9.3.65 koordynacji branżowej w projektowaniu architektonićczno-bu- | OR | Dz. Urz. MBiPMB 
dowlanym obiektów przemysłowych nr 5, poz. 28 
987 133 zmiany zarządzenia ustanawiającego cennik prac projekto- Dz. Bud. nr 7, 
wych architektoniczno-budowlanych poz. 21 f 
988 135 | 23.3.65 wojewódzkich zestawów projektów budownictwa mieszka- | BM 
| niouwego | 
989 139 | 30.3.65 zapewnienia * wykonania zadań  budowlano-montażowych | OR ) 
w 1965 r. w rejonie krakowskim oraz przygotowania mocy 
produkcyjnej dla potrzeb planu pięcioletniego 1966 — 1970 b, 
w tym revionie 
; 990 | 140 | 27.3.65 normatnwu technicznego projektowania barów coctail icu- | TE Dz. Bud. nr 13, ) 
P ; kierniczych) | | poz. 51 
| 99! | 141 | 27.3.65 normatywu technicznego projektowania winiarni i piwiarni | TE Dz. Bud. nr 13, £ 
| | | | poż. 52 > 
992 142 | 27.3.65 | normatgywu technicznego projektowania barów expresso | TE Dz. bud, ur 13, | " 
| | | poz. 53 
993 143 | 27.3.65 normatywu icchnicznego projektowania barów kawowych | TE Dz. Bud. m 13, A wa 
' f | poz. 54 
994 144 | 27.3.65 normatywu technicznego projektowania restauracji i jadłodaj- | TE Dz. Bud. nr 13, 
| ni | poż. 55 
995 | +145 | 27.3.65 normatywu technicznego projektowania barów letnich (cam- | TE | Dz, Bud. nr 13, y 
| | pingowych) | poz. 50 
996 146 | 27.3.65 normatywu technicznego projektowania barów i buletów | TE | Dz. Bud. ur 13, 
: | poz. 57 i 
997 147 | 27.3.65 normatywu technicznego projektowania kawiarni i cukierni | TE | Dz. Bud. er 13, ra 
| | | poz. 5t 7 
998 148 | 27.3.65 normatywu technicznego projektowania barów szybkiej ob- , TR | Dz. Bud. nr 13, 
sługi po. 59 
999 |. 149 3.4.65 wytycznych do programów prac związanych z wyznaczaniem MP 
terenów budowlanych na wsi w okresie lat 1965—1970 p. 
| 1000. 151 9.4.65 zasad wynagradzania pracowników za pilnowanie (strzezenie) | ZP R 
4 jednostek pływających w Przedsiębiorstwie Budownienwa | f 
Inżynieryjņno-Morskicgo w Gdańsku ? j | f 
E 1001 152 | 15.4.65 podstaw sporządzania kosztorysów na roboty budowlane | NG | Dz. Bud, nr 9, gy: n 221/65, 
i montażowe wykonywane po dniu 31 grudnia 1905 r. | poz 26 Zi 
; 1002 153 | 15.4.65 stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie oraz | NC Dz. Bud. ar 9, A ai i: 
dodatkowych kosztów robót budowlanych i montażowych poz. 27 Z m P20z06, 
. i Az ur 78/07 
f 1003 | 154 | 21.4.65 postępu ekonomicznego i organizacji służb ekonomicznych | ER Dz. Urz. MBIPMB |, 6% 3W86 
nr 7, poz. 32 | i 
1004 160 6.5.65 rejestracji niektórych decyzji wydziałów budownictwa, urba- | NB A 
nistyki i architektury w prezydiach rad narodowych ; sj 
1005 | 161 | 6.5.65 wprowadzenia marki umownej i oszczędności cementu w bu- | TE Dz. Urz. MBIPMB i a 
| downictwie | nry, poz. 38 | t 
1006 162 | 6.5.65 uproszczonego systemu szacowania kosztów remontu obiek- | NC E. 
f | tów budowlanych w rolnictwie | = 
| K 
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wynagradzania pracowników przedsiębiorstw przemysłu 
cementowego 5 . 

ustalenia uproszczonych norm szacunkowych dla określania 
nakiadów na remonty budynków wiejskich mieszkalnych | 
i gospodarczych 

u'siępncgo stażu pracy absolwentów szkół wyższych 


= 
wprowadzenia czterobrygadowej organizacji pracy i zasad m 
| 


wytycznych dla wydziałów budownictwa, urbanistyki i archi- | 
tektury prezydiów rad narodowych. dotyczących przeka- 
zywania niektórych uprawnień państwowego nadzoru bu- 
dowłanego miejskim (miast nie słanowiących powiat) 
i osiedlowym radom narodowym 

zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w stacjach 
maszyn licząco-analitycznych i w Biurze Rozliczeń Budow- | 
nictwa 7 z 

rocznego planu oddawania obiektów ie GS do użytku 
-iww r. 1965 

ustanowienia międzyresortowego zestawu projektów seg- 
mentów budynków i projektów budynków dla potrzeb bu- 
downictwa przemysłowego 


unifikacji parametrów budowłanych, stosowania typowych ` 


ciementów) projektów segmentów budynków i projektów 
budynków w inwestycjach przemysłu materiałów budow- | 
langch i elementów budowlanych oraz stalego zza bu- 
downichwa x 


powołania Resoriowego Pełiomocnika do spraw paliw ; 


stałych i ich składowania 


| wprowadzenia wskaźników zużycia stali w konstrukcjach sta- 


lowych 

usianowienia załączników cksportowi ych do norm państuo- 
„wych, branżowych i gkadowąch dla art ykułów przezna- | 
czonych na eksport ż 


organizacji. kontroli jakości produkcji oraz oeiee a 


wyrobów produkowanych przez - przedsięhiorsiwa prze- | 
przemysłu materiałów budowlanych. i 
zmiany zasad wynagradzania robotników zatrudnionych | 
w przemyśle szklarskim | 
zasad wynagradzania pracowników ROCH) w Zjedno- 


czeniach biur Projektów Budownictwa i Biur Projektów Bir- | 


downiciwa Ogólnego 

rozszerzenia eksperymentu doiyczącega zasad planowania, 
finansowania, rozliczeń oraz nadzoru w budownictwie miesz- < 
- kaniowym z 

wynagradzania i premiowania pracowników  umpslowych | 
przedsiębiorstw Zakładów Azotowych Puławy Di H | 

cen projektów eksportowych budynków objętych cennikiem | 
prae projektowych architektoniczno-budowlanych z zakresu 
budownictwa ogólnego. j 

nagród za zbiórkę i dostawy złomu Be żeliwnego, 
nietali nieżelaznych 4 ich stopów, żelastwa użytkowego, 
używany h lin stalowych oraz sił stalowych: i fostorobrązo- 
wych * 

rozliczeń i kontroli materiałów PY produkcji pomocni- 
czej Por <a z: roboty ogólnobudou la- | 
ne 

ustalenia cennika na opracowanie części koania w za- 
łożeniach i projektach inwestycji produkcyjnych w branży | 
materiałów budowlanych | i 

zatrudniania cudzoziemców - j 


„zmieniające. zarządzenie w sprawie werylikac Ji zatwierdzania z. 


wzorów opakowań jednostkowych, etykiet i nalepek 
ustalające cennik prac projektowych wykonywanych przez ; 
aercnowe zespoly uslug projektowych przy wydziałach bu- 
downiciwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad naro- 
dowych 
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poz. 124 
Dz. Bud. mr 10, 
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poz. 14 
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poz. 34 
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ar Il, poz. 44 
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poz. 36 
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nr 12, poz. 48. 
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"Dz. Bad. ni 12, 


poz. 45 
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29.9.65 


6.10.65 
8.10.65 
21.10.65 
9.11.65 
11.11.65 


18.10.65 


zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych do opraco- 
yty y p 
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przeceny lub przeliczeń istniejących kosztorysów na roboty 
: a > G . | 
budowlane i montażowe wykonywane po dniu 31 grudnia | 
1965 r. 


wywania kwartalnych i rocznych analiz z przebiegu wyko- 
nania planów w zakresie kosztów własnych przemysłu ma- 
teriałów budowlanych 

trybu postępowania przy ustalaniu cen zbytu nowych maszyn 
i urządzeń 

zaliczania do ruchu ciągłego niektórych rodzajów prac w przed- 
siębiorstwach przemysłowych 

ramowych zasad sporządzania i zatwierdzania założeń i pro- 
jektów typowych obiektów budowlanych lub ich części 

koordynacji branżowej w projektowaniu architektoniczno-bu- 
dowlanym obiektów budownictwa ogólnego 

zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w stołów- 
kach prowadzonych przez zakłady pracy 

zmian umów o wykonanie prac projektowych w związku 
z wprowadzeniem nowych podstaw kosztorysowania oraz 
wynagradzania za przecenę kosztorysów 

zinieniające zarządzenie nr 250 z dnia 9 grudnia 1963 r. w spra- 
wie premiowania palaczy za oszczędne zużycie opału przy 
opalaniu kotłów centralnego ogrzewania w sezonie opało- 
wym 1963/64 - * 

powołania Komisji do spraw ograniczenia stosowania alumi- 
nium w budownictwie 

zasad nagradzania pracowników szczęgólnie wyróżniają- 
cych się w akcji organizacji odbioru, składowania i konser- 
wacji ponadnormatywnych ilości węgla kamiennego 

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków technicznych, 
wymaganych przy projektowaniu i wznoszeniu budynków 
na terenach eksploatacji górniczej 

w sprawie dodatkowego wynagradzania za odprzedaż opako- 
wań używanych 

stosowania, projektowania, produkcji i montażu konstrukcji 
kablobetonowych oraz metalowych 

zapewnienia w planach techniczno-ekonomicznych przedsię- 
biorstw środków wykonania zadań w zakresie wynalazczości 
oraz klubów techniki i racjonalizacji 

zasad stosowania mandatów karnych przez ochronę przeciwpo- 
żarową w resorcie Ministra Budownictwa i Przemysłu Mater- 
iałów Budowłanych 

stażu pracy absolwentów zasadniczych i średnich szkół za- 
wodowych 

zmiany zarządzenia o powołaniu Międzyresortowej Komisji do 
ujednolicenia formularzy | 


- 


„ powołania i trybu działania Centralnej Komisji Nagród 


ograniczenia zakresu stosowania płyt dachowych z pianobetonu 


wyceny projektów budynków oraz segmentów budynków 
mieszkalnych objętych wojewódzkimi zestawami projektów 

zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania legitymacji 
służbowych uprawniających do 50% ulgi przy przejazdach 
kolejami PKP 

składowania i gospodarki środkami strzałowymi w zakładach 
górniczych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych : NEC 

zorganizowania produkcji elementów budowlanych z drewna 
i materiałów drewnopochodnych 

ustalania listy zawodów budowlanych, w których posiadanie 
dyplomu mistrza stanowi podstewę do ubicgania się o upraw- 
nienie budowlane w budownictwie powszechnym 


produkcji pomieszczeń przewoźnych dla potrzeb zagospoda- | 


rowania placów budów 
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nr 14, poz. 65 
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nr 14, poz. 56 
Dz. Bud. nr 11, 
poz. 38 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 15, poz. 59 


Dz. Bud. nr 14, 
poz. 62 


Dz. Bud. nr 12, 
poz. 46 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr l6, poz. 64 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 16, poz. 65 
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Dz. Bud. nr 18, 
poz. 75 
Dz. Bud. nr 18, 
poz. 76 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 18, poz. 73 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 1/66, poz. L 
Dz. Bud. nr 19, 
poz. 82 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 1/66, poz. 2 
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Z. nr 152/65, 
Z. nr 153/65, 
Z. nr 322/65, 
Z. ur 168/66 
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stwierdzania kwalifikacji majstrów w budownictwie powszech- 
"nym 

powołania Pełnomocnika do Spraw Surowców Wtórnych 

zmieniające zarządzenie w sprawie przeceny lub przeliczeń 
istniejących kosztorysów na roboty budowlane i montazowe 
wykonywane po dniu 31 grudnia 1965 r. 

wprowadzenia programowania liniowego w transporcie mate- 
riałów budowlanych 

realizacji zadań postępu technicznego w technologicznych 
biurach projektów E 

katastrof budowlanych w budownictwie powszechnym 


dodatku dla pracowników zatrudnionych przy realizacji inwes- 
tycji w rejonie Bieszczad 

powołania Komisji Oceny Projektów Norm Zużycia Surowców, 
Maieriałów. Paliw i Energii Elektrycznej w Przemyśle oraz 
Komisji Oceny Projektów Norm Zužýči ia Materiałów w Bu- 
downicnrie - 

zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednost- 
kach organizacyjnych przedsięwzięć RZA zjed- 
noczeń _ 

powołania komisji do oceny olerti warunków kontraktowych 
transakcji cksportowych kompletnych obiektów 


zmieniające zarządzenie w sprawie stawek narzutów na nor- 
maqjwne kosziy bezpośrednie oraz dodatkowych kosztów. 


robót budowlanych i montażowych 

zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w zakła- 
dach badań i doświadczeń 

zasad gospodarowania unikalnymi "przyrządami pomiarowo- 
-kontrolnymi i laboratoryjnymi 

wytycznych do określania szerokości dróg (ulic) w wiejskich 
jednostkach osadniczych 


Zarządzenia wspólne 


Ministrów: Budownicnva i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
oraz Gospodarki Komunalnej w sprawie „stosowania rur 
azbestowwo-cementowych do budowy sieci wodociagowych 
i instalacji kanalizacyjnych 

Ministrów: Bndowniciwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
oraz Komunikacji w sprawie zasad i trybu udzielania od- 
stępstw od przepisów w zakresie robó! strzałowych w zakła- 
dach górniczych resortów Ministra Budownictwa i Przemy- 
słu Materiałów Budowlanych oraz Komunikacji | SE: 

Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 
oraż Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budo- 
wlanych w sprawie projektowania inwestycji 

Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu w sprawie unifikacji 
parametrów budowlanych, stosowania typowych elemen- 
tów oraz projektów scementów budowlanych oraz projek- 
tów budynków w inwestycjach przemysłowych resortu prze- 
mysłu spożywczego i skupu 

Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materialów Budowlańych 
oraz Przemysłu Ciężkiego w sprawie unifikacji parametrów 
budowlanych, stosowania typowych elementów oraz- pro- 
jektów segmentów budynków i projektów | "budynk ów w 
inwestycjach resortu przem yshi ciężkiego 

Ministrów: Budownicuwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
oraz Przemysłu Lekkiego w sprawie unifikacji parametrów 
budowlanych, stosowania typowych elementów oraz pró- 


~ jekrów segmentów budynków i projektów budynków w in- 


westycjach przemysłowych przemysłu, lekkiego 

Ministrów: Budównictva i Przemysłu Materiałów Budow la- 
nych oraz Przemysłu Chemicznego w sprawie unifikacji 
parametrów budowlanych, stosowania typowych elemen- 
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tów oraz projektów segmentów budynków i projektów bu- 
| dynków w inwestycjach resertu przemysłu chemicznego 
1077 | 25,8.65 Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla- T 


SPARKI PE TY” PYT" ="LFNNF"PR" 


5 | TE Dz. Bud. nr 17, e ZIE 
nych oraz Zceglugi w sprawie unifikacji parametrów budo- | poz. 70 Tok i 
ulanych, stosowania typowych elementów oraz projektów 
segmentów budynków i projektów budynków w inwestyc- | 
f jach resortu żeglugi o charakterze przemysłowym 
1078 30.8.65 Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla- | TE Dz. Bud. nr 17, $ BA ay, nr 13/59, 
nych oraz komunikacji w sprawie unifikacji parametrów bu- poz. 71 | 
| dowlanych, stosowania typowych elementów oraz projek- / 
: tów segmentów budynków i projektów budynków w inwes- 
tucjach kubaturowych resortu komunikacji | 
= 1079 | 31.8.65 Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych | TE Dz. Bud. nr 17, 7 i e i 
| oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w sprawie unifikacji poz. 72 ý W 


tów oraz projektów segmentów budynków i projektów bu- 
dynków w inwestycjach przemysłowych resortu leśnictwa 
i przemysłu drzewnego 


= 1080 31.8.65 | Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla- | TE Dz. Bud. nr 17, A pe deda 
nych oraz Gospodarki Komunalnej w sprawie unifikacji poz. 73 i E 
parametrów budowlanych, stosowania typowych elementów 
| oraz projektów segmentów budynków i projektów budyn- 
ków w inwestycjach resortu gospodarki komunalnej 
1031 6.9.65 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych | FE Dz. Bud. nr 17, A RAA ne 13/59, 
oraz Przewodniczącego komitetu Drobnej Wytwórczości poz. 74 Ob. z 7.5.66 


parametrów budowlanych, stosowania typowych elemen- 


w sprawie unifikacji parametrów budowlanych, stosowania 
typowych elementów oraz projektów segmentów budynków 

i projektów budynków w inwestycjach przemysłowych jed- 
nostek państwowego przemysłu terenowego i spółdziel- 
czości pracy oraz inwestorów planu centralnego Komitetu 
Drobnej Wytwórczości | 
1082 16.9.65 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych | TE , Dz. Bud. nr 2/66, 12: A ne 215,39, 
oraz Ministra Łączności w sprawie unifikacji parametrów poz. 10 i e 
budowlanych, stosowania typowych elementów oraz pro- 
jektów segmentów budynków i projektów budynków w in- 
wcstycjach resortu łączności o charakterze przemysłowym 
| 1083 | 17.9.65 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych BM Dz. Bud. nr 12, 
; oraz Ministra Gospodarki komunalnej w sprawie wysokości poz. 47 

ś | budynków wielorodzinnego miejskiego budownictwa miesz- 
kaniowego 
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E 1084 8.10.65 Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materialów Budowlanych | BW 
| oraz Rolniciwa w sprawie organizacji, zaopatrzenia i reali- 

zacji planowej budowy obiektów inwentarskich w indywidu- 
j alnych gospodarstwach rolnych | 
f 1085 | - 15.10.65 Ministrów: Przemysłu Ciężkiego oraz Budownictwa i Przemysłu 

| Materiałów Budowlanych w sprawie unowocześnienia i po- 
4 prawy jakości wyposażenia dźwigów, produkowanego przez 
, przedsiębiorstwa resortu przemysłu ciężkiego oraz przed- 
a siębiorstwa resortu budownictwa i przemysłu materiałów 


ME 


j budowlanych 
18.10.65 Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen oraz Ministra Bu- | NC | E RA oraz 
| downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w spra- 

wie rozgraniczenia zakresu stosowania cenników za ushugi 


(roboty) o charakterze budowlanym 
1.12.65 Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych ; OF 
oraz Handlu Zagranicznego w sprawie zasad i trybu sporzą- 
dzania w resorcie Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych kalkulacji dewizowych dla towarów przezna- 
czonych na eksport 
30.12.65 Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, ME 
Przemysłu Ciężkiego oraz Prezesa Glównego Urzędu Miar | 

i Przewodniczącego komitetu Drobnej Wytwórczości w spra- | 

wie obowiązku przeprowadzania hadań i oceny jakości 

oraz oznaczania znakami potwierdzającymi jakość maszyn 
| i urządzeń budowlanych | 
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17. n .65 przekazywania Lidze Obrony Kraju odpadów użytkowych, : ME Dz. Urz. MBiPMB 


Sow 
N 


` zbędnych remanentów narzędzi pracy, maszyn i innych | 
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11.12.65 zapewnienia należytej pracy transportu w warunkach zimo: | TR 
: l wych | E 
34 | 20.12.65 stosowania podwyższonych MARKY dla pracowników p Dz. Urz. MBiPMB 


zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłu majeriałów 
budowlanych 


"u 2/66, poz. 9 


_Okólniki wspólne. 


20.3.65 Ministrów: Gospodarki Komunalnej oraz Budownictwa i Prze- | NB 
? | mysłu Materiałów Budowlanych w sprawie trybu posiępo- | 
wania w przypadku stwierdzenia przekroczenia ponad 110 m? 
powierzchni użytkowej w nowo budowanych-domach jedno- 
rodzinnych lub lokalach w małych domach mieszkalnych 
_81.3.65 | Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla; | OR 
nych oraz Gospodarki Komunalnej w sprawie uzupełnienia 
wykazu terenowych biur projektów usyunienionych w za“ 
-| łączniku do okólnika Ministrów Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych oraz BONE „Komunalnej 
z dnia 19 es 064% 5 7 


> 3) — 


|| 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych | TE | Dz. Bud. nr 2/66, kę Aż z ar 13/5 
i Ministra Górnictwa i Energetyki u sprawie nnifikacji para- | poz. IL | - 
metrów budynków, stosowania typowych elementów oraz > | 
projektów segmentów budzjnków i projektów budynkón: w 
inwestycjach przemyslowych resortu górnictwa i energetyki | 
30.12.65 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanuch | BM Dz. Bud, nr 2/66, Doa oraz NG 
oraz Ministra Gospodarki komunalnej w sprawie wylocz- | poz. 12 
nych wyposażenia i wykończenia mieszkań i budynków 
mieszkalnych typu miejskiego i 
Okólniki 2 
1 4.2.65 poprawienia gospodarki ołejami i smarami X ME 
3 1.3.65 | stosowania i adaptacji projektów typowych elementów i kon- | TE Dz. Urz. MBiIPMB Y Ar 152/06 
strukcji kablobctonowych w budownictwie powszechnym | nur 6, poz. 30 
6 | 30.3.65 zapewnienia budownictwu urządzeń przewezych dla wykony- | ME 
wania robót budowlano-moniażowych oraz remontowych 
maszgjn. trządzeń i środków transportowych w okresie 
obniżonych temperatur : ż 
7 6.4.65 stosuwania kodeksu cywilnego i kodeksu RACK cywil- | OR Dz. Urz. MBiPMB 
y jego s 24 nr 6, poź. 3} 
11 4.65 wprowadzania systemu napraw sock ciężkich maszyn | ME Dz. Urz. MBiPMB 
i budowlanych w drodze wymiany całych, maszyn ; nm 8, poz, 33 
13 | 11.5.65 dochadzeń powypadkowych ł BHP Dz. Urz. MBiPMB 
ł | | : nr 10, poz. 41 
14 | 145.65 zmieniający okólnik w sprawie premiowania pracowników | ZP ć 
| umysłowych przedsiębiorstw budowlano montażowych rea- | 
lizujących roboty na niektórych priorytetowych budowach | ` 
_16 | 4.6.65 zakazu stosowania podłóg z płyń Miang w budownicnvie | TE, Dz. Urz. MBiPMB 
powszcohnym i par TI, poz. 45 
18 | 18.6.65 e dak wi zooko: funduszem płac | Ze Dz. Urz. MBiIPMB 
3 > y | nr Il, poz. 46 
* 29-| *16.7.65 dostarczania cio i a zacakizBERa instruk- OT zę 
| cji techniczno-ruchouwyich i rysunków technicznych maszyn | K 
| 1 urządzeń eksportowych oferowanych na eksport 
23 E 25.8.65 pirdnaszejid kwalifikacji zawodawęch >okomików pełnolet- KA Dz. Urz. MBiIPMB 
f E SQIChES SW a nr 15, poz. 60 
25. -1:10:65 giosowdiia środków oguiochronnych | NB Dz. Bud. nr 15, 
|= p } poz. 65 
` 274 12.10.65 DRDS IRA terenów niezabudowanych ı w R i osied- | IN Dz. Urz. MBiPMB 
Ę | lach, | nr 17, poz. 67 
28 f: 15.10.65 — | wydawania zaświadczeń dla celów Rniowich osobom zamie- | - 
SE 
i 
| 
} 
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| 
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28.5.65 


| 18.2.65 
| 20.2.65 


9.8.65 
7.8.65 


| 14.8.65 


| 25.8.65 


28.8.65 


6.9.65 
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| 5 
Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych NB 
oraz Komunikacji w sprawie rozgraniczenia obiektów bu- | 
dowłanych budownictwa powszechnego od obiektów bu- | 
dowłanych budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji | 
| | 
| Obwieszczenia | 
sprostowania błędów, w zarządzeniu w sprawie budowy, roz- NB 
biórki i utrzymania obiektów budowlanych budownictwa ; 
specjalnego w: zakresie gospodarki wodnej oraz wykony-. | 
wania nadzoru nad tymi obiektami państwowego nad- 
zoru budowlancgo 
sprostowania błędu w zarządzeniu w sprawie normatywu TE 
technicznego projcktowania domów jednorodzinnych i ma- 
| łych domów mieszkalnych budowanych na terenach nie- | 
uzbrojonych 
Pisma okólne Ministerstwa 
| określenia wartości produkcji biur projektów NC 
I 
dopuszczenia środków strzałowych do stosowania w zakła- , GG 
dach przemysłowych nie podlegających przepisom prawa | 
górniczego 
zaostrzenia kontroli w gospodarce materiałami pędnymi | TR 
premiowania pracowników umysłowych ZP 
terminowości załatwiania spraw przez wydziały budownictwa, | OR 
urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych 
akt poutny 
doboru gatunków stali na konstrukcje stalowe w projektach | TE 
budowlanych 
stosowania niektórych wskaźników wykorzystania terenów | MP 
zainwestowania miejskiego w zakresie sieci handlu 
zmian w sprawozdawczości ze sporządzania miejscowych | MP 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów 
wyznaczania terenów budowlanych na obszarach wsi 
wykorzystania materiałów roboczych do opracowywania opinii, MP 
fizjograficznych w miejscowym planowaniu przestrzennym 
świadczenia uslug w zakresie badań jakościowych (zgodności | TE 
z normą) przez instytuty podległe Ministrowi Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
zmian w sprawozdawczości służby architektonićzno-budo- | NB 
wlanej ] 
korzystania z materiałów do sporządzania projektów planów | MP 
miejscowych, opracowywanych przez Instytut Urbanistyki | 
i Architektury ! 
obowiązku posiadania uprawnień budowlanych | ZP 
A 
uwzglçanienia Jokalnych możliwości i warunków transporm | TE - 


4 


wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych przy 
projektowaniu obiektów z tych elementów 
budowy kąpielisk na wsi MP 


stosowania w zagospodarowaniu placów budowy opracowań | TE 
projektowych zawartych w Zestawie Projektów i Opracowań 
Elementów, Urządzeń i Obiektów Zagospodarowania Placu 
Budowy 

obciążenia ogniowego pomieszczeń i budynków NB 


; por 
zezwolenia na odstąpienie od Polskiej Normy | TE 


rozwoju harcerstwa w zasadniczych szkołach przyzakłado- KA 
wych í | 

zatrudnienia fachowych pracowników służby zdrowia w zakła- | ZP 
dach przemysłowej służby zdrowia j 


6 7 


Dz. Bud. nr 7, 
poz. 24 


Dz. Bud. mr 3, 
poz. 12 


Dz. Bud. nr 12, 
poz. 51 


Dz. Bud. nr 4, 
poz. 17 

Dz. Urz. MBiPMB 
nr 4, poz. 23 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 4, poz. 24 


Dz. Bud. nr 9, 
poz. 30 
Dz. Bud. nr 9, 
poz. 31 


Dz. Urz. MBiPMB 
ur 10, poz. 43 


Dz. Bud. nr 11, 
poz. 43 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 13, poz. 54 


Dz. Bud. nr 12, P.o. nr 39/65 
poz. 50 

Dz. Urz. MBiPMB 

nr 15, poz. 61 

Dz. Urz. MBiPMB 

nr 15, poz. 62 

bz. Urz. MBiPMB 

nr 15, poz. 63 
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| Sied 4 


odległości pomiędzy budynkami niskimi, zaliczanymi do 
IN-V kategorii niebezpieczeństwa pożarowego 

przebywania pracowników w pomieszczeniach biurowych 
w gmachu Ministerstwa poza godzinami pracy oraz w nie- 
dziele i święta i 

stosowania przepisów z zakresu ewidencji i dokumentowania 
obiegu półwyrobów i wyrobów gotowych w produkcji, w ma- 
gazynach i przy wydawaniu w przedsiębiorstwach przemy 
słu materiałów budowlanych 


23.9.65 


— — 
= = 
> ch 
A D 
A c a 


2.10.65 zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy 
16.10.65 zmieniające pismo okólne w sprawie organizowania szkolenia 
w zakresie normowania pracy 
19.10.65 - wprowadzenia zmian do wykazu elementów typowych z betonu 
> * 
/ 19.10.65 ustalenia właściwości terenowych organów państwowego 
nadzoru budowlanego przy udzielaniu upomnień osobom 
| nieprzestrzegającym prawa budowlanego - 
22.10.65 zasad wynagradzania osób szkolących pracowników w za- 
i sadniczych szkołach przyzakładowych w przedsiębiorstwach | 
| K przemysłowych 
| 26.10.65 zmian i uzupełnień «do Cennika Materiałów Budowlanych do 
| celów kosztorysowania i 
` 30.10.65 premiowania pracowników umysłowych przedsiębiorstw 
| przemysłowych 
| 8.11.65 zmieniające pismo okólne w sprawie obciążenia ogniowego 
i pomieszczeń i budynków i 
|. 27.11.65 zalecania materiałów szkoleniowych wydawanych przez 
| i Zrzeszenie Prawników Polskich 
30.11.65 trybu udzielania wyjaśnień oraz interpretacji cenników prac 
| projektowych , 
| 7.12.65 zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy 
11.12.65 zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy 
| 28.12.65 przeliczeń wartości robót budowlanych wykonywanych po 
| dniu 31 grudnia 1965 r. w obiektach typowych objętych ce- 
* nami katalogowymi 
30.12.65 dalszej poprawy gospodarki opakowaniami 
Pismo okólne wspólne 
25.3.65 Ministrów: Handlu Wewnętrznego, Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych, Przemysłu Spożywczego i Skupu 
oraz Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości 
w sprawie umów skupu i odsprzedaży opakowań szklanych 
oraz odsprzedaży transporterek 
Rok 1966 
Rozporządzenia 
j j 
11.6.66 warunków technicznych jakim- powinny odpowiadać obiekty 
i budowlane budownictwa powszechnego 
12.8.66 zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji fachowych | 
osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie 
powszechnym 
Zarządzenia 
7.1.66 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia normatywu 


> technicznego projektowania mieszkań i budynków mieszkal- 
nych realizowanych ze środków państwowych dła ludności 
zatrudnionej w rolnictwie i usług na rzecz wsi 


rządzania zakładowymi domami mieszkalnymi 


przydziałów mieszkań dla niektórych pracowników oraz za- | 


OT 


Dz. Bud. nr 14, 
poz. 63 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 17, poz. 68 


Dz. Bud. nr 18, 
poz. 80 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 17, poz. 69 


i 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 18, poz. 75 
Dz. Bud. nr 18, 
poz. 8l 
Dz. Bud. nr 19, 
poz. 84 
Dz. Bud. nr 20, 
m 86 

„ Urz. MBiPMB 
nr ijek. poz. 4 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 2/66, poz. 10 


Dz. U. nr 26, 
poz. 157 
Dz. U. nr 34, 
poz. 204 


Dz. Bud. nr 2, 
poz. 6 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 3, poz. 11 


7. nr 130/66 
7. nr 71/67 
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12.1.66 


14.1.66 


| 14.166 


14.1.66 


14.1.66 
18.1.66 


19.1.66 
24.1.66 


25.1.66 


25.1.66 


25.1.66 
25.1.66 
25.1.66 
25.1.66 
27.1.66 


27.1.66 


1.2.66 


3.2.66 


4.2.66 


14.2.66 


15.2.66 


5.3.66 


7.3.66 


'zmieniające zarządzenie w sprawie wskaźników wykorzystania 


terenów zainwestowania miejskiego 

powołania Resortowej komisji do Spraw Ograniczenia Importu 
Inwestycyjnegó 

stosowania jednolitego indeksu materiałowego 

specjalnego premiowania pracowników zatrudnionych przy 
realizacji budowy Zakładów Azotowych Puławy 1 i H 

powołania Resoriowej Komisji Cen 

ustanowienia normatywu technicznego projektowania obie k- 
tów i pomieszczeń biurowych 

utworzenia Spawalniczego Ośrodka Budownictwa | 

> 

ustanowienia normatywu technicznego projektowania warszia- 
tów naprawczych na powierzchni kopalń węgla kamiennego 

zmieniające i przedłużające moc obowiązującą zarządzenia 
w sprawie rocznego planu oddawania obiektów rolniczych 
do użytku w 1965 r. p 


terminów awansowania (przeszeregowania) pracowników 


umysłowych 


zasad wynagradzania pracowników Resortowego Ośrodka Nor- , 
mowania Pracy Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu | 


Matetiałów Budowlanych 


organizacji branżowych ośrodków normowania pracy oraz , 
ł 


zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w tych 
ośrodkach 

norm określających czas trwania kadania sprawozdań finan- 
sowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Budownic- 
twa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 

oszczędności metali nieżelaznych w latach 1966—1970 

realizacji uchwał i wniosków organów samorządu robotnigge- 
czego AK 

w sprawie nabywania licencji i nie chronionych palentami | 
osiągnięć naukowo-technicznych od osób zagranicznych 

zasad nagradzania pracowników szczególnie wyróżniających 


się w akcji organizacji odbioru, składowania i konser- 


wacji ponadnormatywnych ilości węgla kamiennego 

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków technicznych, 
wymaganych przyj projektowaniu i wznoszeniu budynków 
na terenach eksploatacji górniczej * , 


ustanowienia normatywu technicznego projektowania idya- 
3 EY 5 j 


ków szkolnycii szkólniċciwa zawodowego 
ustanowienia „normatywu technicznego projcktowania patni- 
lonów meblowych (wzorcowni) Ji 
zmiany zarządzenia, ùr 54 Prezesa KUA ustalającego ogólne 
„zasady cennika prac projektowych 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia programo- 
wania. liniowego w transporcie materiałów budowlanych , 
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pra- 


cowników umysłowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach 


przemysłu ceramiki budowlanej i przemysłu materiałów 
budowlanych wapienno-piaskowych ? 


zapobiegania awariom maszyn i urządzeń technicznych oraz. 


trybu postępowania w przypadku ich powstania , 


zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji. prac projekto- lh 


wych w, zakresie typizacji w budownictwie 


zwolnienia od obowiązku zatwierdzania przez organa państwo- ` 


wego nadzoru budowlanego niektórych projektów podsta- 
wowych budownictwa powszechnego 
ogólnych warunków umów o najem sprzętu budowlanego 
ustalenia ceny I mê powierzchni użytkowej budynku  mie- 


*, szkalnego dla przeliczeń wk dładów oszczędnościowyc h za 


rok 1965 i 

ustanowienia wygtyczoych tec ak projektowania zaplecza 
technicznego miejskich przedsiębiorstw remoutowo-budo- 
wianych : | 


nadzoru i kontroli nad deglomeracją / =., 


3 27 


, 


da r z 
Dz. Bud. nr 3, 


"poz: 2A z. 


Dz. Bud. nr 2, Z. ur 47/67 
poz. 7 


Dz. Bud. nr 1, m 
poz. 2 | 

Dz. Urz. MBiPMB „O. nr 5/67 
nr 3. poz, 12 

Dz. Bud. nr 7, 

poz. 33 


Dz. Urz. MPiIPMB 
nr 3, poz. 13 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 3, poz. 14 


poz. 16 


Dz, „Bud. nr 3, 
poz. 17 

Dz. Bud. nr 6, ` 
poz. 25 . 
Dz. Bud. nr 3, 
poz. 18 | 


| Pio. nr 26/66 


Dz. Urz. MBiPMB. 
nr 5, poż. 20 
Dz. Bud. nt 5, 


g 


Dz. Bud. nr 6, | P.o ar 41/66 


POLL IGEAN 


M. P: nr 9, 
poz. 64 


Dz. Bud. nr LI, 
poz. 45 
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1189 


1190 


1191 


1192 


1193 


1194 


1195 


1196 


1197 


1158 


1199 
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71 | 30.3.66 
72 | 30.3.66 


76 | 31.3.66 


77 | 31.3.66 


79 6.4.66 
80 9.4.66 


62 | 15.4.66 


83 | 15.4.66 
85 | 16.4.66 
6 | 19.4.66 


II 


09 | 25.4.66 


28.4.66 


91 | 28.4:66 


„92 | 28.4.66 


93 | 30.4.66 


D 


94 | 4.5.66 


-- 97 | 12.5.66 


96 | 16.5.66 
100 | 18.5.66 
101 | 18.5.66 
102 | 20.5.66 
103 | 28.5.66 


81 9.4.66 - 


zasad użytkowania źródeł promieniowania 

zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Woje- 
wódzkim . Zjednoczeniu Biur Projektowych Budownictwa 
w Katowicach 

zmiany godzin pracy w Centrali Ministerstwa Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych 

lokalizacji szczegółowej niektórych obiektów budowlanych 
mogących stanowić przeszkody dla ruchu lotniczego 

zasad inwentaryzacji i wyceny produkcji budowlano-monta- 
żowej w toku 

ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznej 
działalności zjednoczeń budownictwa 

zasad premiowania pracowników inżynieryjno-technicznych 
i ekonomicznych, zawudnionych przy pracach rozrucho- 
wych obiektów Huty in. Lenina 

zasad wynagradzania robotników zawodów poligraficznych 
zatrudnionych w Ośrodku Informacji Technicznej i Ekono- 
mcznej w Budownictwie * 

dokumentacji techniczno- ruchowej oraz okresów gwarancyj- 
nych dla wyremontowania maszyn 

postępowania ze zbędnymi pojazdami samochodowymi 


oznaczania artykułów wprowadzanych do obrotu towarowego 
na rynku krajowym 

usprawnienia wytycznych technicznych projektowania insta- 
lacji i urządzeń elektrycznych w mieszkaniach i budynkach 
mieszkalnych 


warłości 

* zmieniające zarządzenie w spffwie nagród za zbiórkę i dostawy 
złomu stalowego, żeliwnego, metali nieżelaznych i ich sto- 
pów, żelastwa użytkowego, używanych lin stalowych 
oraz sit stalowych i fosforo-brązowych. 


"w roku 1966 


towym wyposażeniu za rok 1965 : 
pracowników służb ekonomicznych zatrudnionych w przed- 


powołania komisji Cenników Projektowych 

zmieniające zarządzenie w sprawie udziału jednostek resortu 
w Międzynarodowych Targach Poznańskich 

ustanowienia normatpwu technicznego projektowania maga- 
zynów materiałów niebezpiecznych realizowanych na tere- 
nach uczelnianych 

szczegółowego programu na uprawnienia budowlane 


+ 

| usprawnienia organizacji transportu samochodowego i zaple- 
cza technicznego tego transportu resortu budownictwa i prze: 
mysłu materiałów budowlanych i 


powołania Zespołu do Spraw Normatywów Technicznych 


Projektowania ; . 

trybu i terminów zlecania robót budowlanych i montażowych 
oraz opracowania bilansów robót budowlanych i montażo- 
wych na lata 1967, 1968 

norm zużycia surowce ów, materiałów, paliw i energii 


przedhiżenia mocy obowiązującej przepisów 0 oszczędnym 
stosowaniu drewna w budownictwie 

ustalania lokalizacji szczegółowej inwestycji budoułanych 
i stref ochronnych oraz wyrażania zgody na zmianę sposobu 
wykorzystania terenu 

ustalania i stosowania cen stałych dla budynków mieszkalnych 
objętych wojewódzkimi zestawami projektów 


"zabezpieczenia i ochrony transportów pieniężnych i innych | 


nagród za produkcję wyrobów oznaczonych znakiem jakości ; 


kosztów zęstawu , materiałów budowlanych potrzebnych na | 
wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego 0 standar: | 


siębiorstwach przemysłowych i budowlano-montażowych | 


MB 


CMB 


MB 


NG 


TR 


TE 
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poz. 21 
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ur 7, poz. 28 


nr 5, 
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nr 9, 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 8, poz. 35 


; 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 8, poz. 36 

M. P. nr 19, 
poz. 105 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 9, poz. 40 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 9, poz. 41 

Dz. Bud. nr 14, 
poz. 60 y 


Dz. Bud. nr 9 
poz. 38 

Dz. Urz. MBiPMB 
nr 9, poz. 42 


M. P. nr 23, 
poz. 122 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 10, poz. 44 
Dz. Bud. nr 9, 
poz. 39T 

M. P. nr 25, 
poz. 129 


Dz. Bud. nr 11, 
poz. 46 : 


Z. nr 44/67 


Ob. nr 1/67 


7..nr 76/67 
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107 


106 


117 


118 


119 


120 


121 


129 


143 


144 


148 


| 8.6.66 


10.6.66 
| 13.6.66 


17.6.66 


15.6.66 
| 16.6.66 
20.6.66 


23.6.66 


29.6.66 


29.6.66 


11.7.66 
11.7.66 
13.7.66 
15.766 
21.7.66 


30.7.66 
4.0.06 


5.0.66 


17.8.66 


25.866 


| -31.8.66 


25.6.66 , 


2] 3 | 
kę = Aal s, . I ET 4 
104 | 28.5.66 wprowadzenia nowych mierników produkcji do praktyki | 
I gospodarczej f 
| 105 | 28.566 zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w pomoc- 


a 
H 
| 
f 
f 


niczych gospodarstwach rolnych prowadzonych 


przedsiębiorstwa. we własnym zakresie 


przez 


wytycznych do opracowania rzeczowych programów prac 
pracowni (zespołów) urbanistycznych wydziałów budow- 
nictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodo- 
wych na rók 1967 
stosowania w proje ktowaniu dla zakładów przeiapsłotnych | 
deglomerowanych z m. st. Warszawy niektórych rozwiązań 
segmentów budynków | 
zasad premiowania pracowników przedsiębiorstw SIE 
wych za racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elek- 
irycznej z | 
zasad wynagradzania pracowników przedsiębiorstw przemy- . 
słowych i budowlano-montażowych za efektywność eks- 
poriu i 


organizacji dostaw kompletnych obiektów przeznaczonych 
na eksport 


ł 


dodatków do cen kosztorysowych nowych robót budowlanych fop 


i robót remontowych wykonywanych w strefach IV i V 

obliczania zysku kalkulacyjnego i funduszu nagród za efekty- 
wność eksportu kompletnych obiektów j 

rozszerzenia zakresu koordynacji Zjednoczenia Przemysłu | 
Okuć i Instalacji Budowlanych 

średnich rejonowych dopłat z tytułu kosztów transportu 
zewnętrznego materiałów masowych dla celów kosztoryso- 
wania robót budowlanych i montażowych mpkosęsczgiych 
przez przedsiębiorstwa państwowe 

zmieniające zarządzenie w sprawie planowania produkcji 
i środków z tym związanych w zakładach przemysłu szklar- | 
skiego, specjalizujących się w eksporcie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane budownictwa powszechnego 

zakresu świadczeń w przedmiocie bezpłatnego zamieszkiwa- 
nia w mieszkaniach fabrycznych (domach zakt adowych) 
przedsiębiorstw przemysłu cementowego 

usprawnicnia osiągania projektowych zdolności produkcyj- 

nych w obiektach przemysłowych oddawanych do eksploa- 


tacji i 
Baza w normatywie technicznym projektowania micszkań 
i budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miastach 
i osiedlach 
ustanowienia normatywu technicznego projektowania po- 
mieszczeń przeznaczonych do wyświetlania filmów za po- 
mocą aparatury projekcyjnej przenośnej (przewoźnej) 
ustanowienia normatywu technicznego projektowania miej- 
skich sklepów sprzedaży sprzętu radiotelewizyjnego i pun- 
któw uslug radiotelewizyjnych | 
powołania Komisji Szkolenia i Doskonalenia Kadr | 
tworzenia funduszu premiowego „0,2%, w przedsiębior- | 
stwach produkcji pomocniczej, zaopatrzenia budownictwa, 
transportowych, transportowo-sprzętowyjch, transporiowo- 
-spedycyjnych oraz w Warszawskim Przedsiębiorstwie Pro- 
dukcji Pomocniczej „Zaplecze” | 
wynagradzania uczniów | 


premiowania i nagradzania pracowników za gospodarcze wy- | 
korzystanie paliw odpadowych i za oszczędne zużywanie 
paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz energii cieplnej - 


podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pra- 7 


cowników 

zasad wynagradzania pracowników ‘zatrudnionych w niektó- 
rych przedsiębiorstwach przemysłu materiałów budowla- | 
nych 
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4. | ORCS > 6 | TORRE 
; | | | 
koordynacji prac w dziedzinie metod matematycznych i ele- | Ek | Dz. Urz. MBiPMB | 
A | ktronicznej techniki obliczeniouej (ETO) w systemie pla- | | nr 1/67, poz. I | 
A | nowania i zarządzania | | : 
ZR 1239 |, 159 5.9.66 wprowadzenia taryfikatora kwalifikacyjnego robotników bu- | ZP | a E 
j dowlanych zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano- | | 
-montażowych realizujących w przeważającej części roboty | 
ogólnobudowlane 
f- 1 1240, 160 | 7.9.66 zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Cental ZP | j 
| Materiałów Budowlanych-Zarząd Przedsiębiorstw | 
4 1241 162 | 14.9.66 zapewnienia wykonania zadań inwestycyjnych w latach 1966— | BP | 
PY i —67 w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni 
„| zawodowych : | | 
„ 4242.| 163-| 16.9.66 premiowania robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwac h.| ZP | Dz. Urz. MRiPMB | Ze ne 46/67 
"SB - budowlano-montażowych realizujących w przeważającej mr 15, poz. 64 | 
sę | A części roboty ogólnobudowlane | | i 
4 1243-| 164 19.9.66. organizacji i zasad działania generalnego wykonawstwa na | OR | : 
7 budowach realizowanych w budownictwie hutniczym | | | 
E 1244 | 166) 26.9.66 ustanowienia wytycznych technicznych projektowania pie- | TE Dz. Bud. nr 
| karni zmechanizowanych o zdolności produkcyjnej od 12 poz. - 
| do 45 ton/l6 podz. | 
1245 168 | 28.9.66 zmiany zarządzenia w sprawie przeceny lub przeliczeń istniec- | NC | Dz. Bud. nr 15, 
A | t jących kosziorysów na roboty budowlane i montażowe | poz. 63 | 
| | wykonywane po dniu 31 grudnia 1965 r. | | | 
Í 1246 , 169 | 5.10.66 zasad tworzenia i wykorzystywania funduszu dyspozycyjnego | PK Dz: Urz. MBiPMB 
By i É nr 16, poz. 68 | 
„ZE 1247 | 170 | 5.10.66 powołania Międzyresortowej Podkomisji do Spraw Koordy- | BM | 
| nacji Projektowania Wyposażenia Wnętrz Mieszkalnych ha za 
1248 | 172 | 13.10.66 | ustanowienia ramowych wytycznych dotyczących oszczędnego ETE | Dz. Bud. nr 16, | 
| | projektowania w budownictwie przemysłowym | | poz. 67 j 
1249 | 174 | 18.10.66 zapewnienia wykonania przewozów jesienno-zimowych | TR Dz. Urz. MBiPMB | 
: ' i | | nr 16, poz. 09 ip 
E 1250 | 176 | 22.10.66 prac nad usprawnieniem organizacji pracy i zarządzania | MB i RANĘ 
R | w przedsiębiorstwach przemysłowych REA 
md 1251 18} | 2.11.66 | ustanowienia, normatywu technicznego projektowania szlu- | TE Dz. Bvd. nr 
E x cznych pływalni letnich i , poz. ; 
3 1252 | 82 | 3.11.66 wstępnego stażu pracy absolwentów średnich szkół zawo- | KA ię aaa 
s E | nr 17, poz. 72 
ŻA | | 4 dowyjch | 
e 1253 | `184 | 7.11.66 ustanowienia „Wytycznych projektowania urządzeń elektro- | TE Dz. Bud. nr 2/67, 
a - | | | energetycznych” w zakładach przemysłowych i u odbiorców | poz. 4 
| | o charakterze podobnym zasiłanych na napięciu powyżej I kV | 
1254 | 185 | 6.11.66 struktury zatrudnienia w biurach (samodzielnych pracowniach) | ZP Dz. Bud. nr 2/67, 
(= | projektów | poz. 5— $ 
i 1255-|- 193 | 10.19.66 realizacji uchwały VII Plenum KC PZPR w przedsiębiorstwach | MB 
"SS | | przemysłowych | 
1256 | 195 | 15.11.66 wjjtycznych działania w zakresie typizacji w budownictwie TE Dz. Bud. nr 2/67, 
"A przemysłowym na lata 1966 1970 ‘ f poz. 6 
wa 1257 | 197 [15,1166 realizacji uchwały VH Plenum KC PZPR w peiie orah | EK O. nr 3/67 
za | | resomu Ministra Budownictwa i; Przemysłu Materiałów | | 
R © Budowlanych | f 
REA 1298 | 203 | 26.11.66 ustalania stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników | ZP M. P. nr 67, 
+ „zd zatrudnionych w dziale orzecznictwa w Resortowej Ko- | | poz. 320 
i misji Arbitrażowej przy Ministrze Budownictwa i Prze- | | 
; mysłu Materiałów Budowlanych | j 
1259.22 -|-12.12:66 | ustanowienia wytycznych technicznych projektowania lokali TE | Dz. Bud. nr 2/67, 
dia administracji domów mieszkalnych i ekip remontowo- | poz. 7 
ę, | -konserwatorskich 5 | 
1260 | 213 | 16.12.66 nagród za wybitne osiągnięcia twórcze w projektowaniu dla TE Dz. Bud. nr 2/67, 
Pat pa potrzeb budownictwa i zagospodarowania przestrzennego | | poz. 8 
= 1261-| 219 | 28.12.66 przeszacowania na dzień l stycznia 1967 r. zapasów. niektó- | PK 
RE” | rych artykułów zaopatrzeniowych | | 
4 1262 | 220 | 28.12.66 wprowadzenia katalogu jednolitych (powszechnie obowiązu- | ZP | Z. nr 63/67 
ia | jących) norm i cen akordowych i | 
PE- 1263 | 221 | 29.12.66 | zasad tworzenia, planowania'i korzystania z funduszu kon- TE M. P. nr 7/67, 
px. | kursowego w państwowych biurach (samodzielnych pra- | | poz. 34 
N cowniach) projektów 
m | 
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Nr 14 
MT 3 
. | | 
1264 | 222 | 28.12.66 
| 
1265, 223 4 30.12.66 
-1266 | 226 | 31.12.66 
1267 | 227 | 31.12.66 
1268 | 3.1.66 
f 
1269 29.1.66 
-1270 | 28.2.66 
1271 8.4.66 
1272 | 9.5.66 
| 
1273 | 12.5.66 
i | 1 
1274 | 10.9.66 
1275 | | 5.10.66 
1276 | 5.10.66 
% 
1277 | 15.10.66 
| 
1278 | 19.10.66 
"1279 | | 16.11.66 


| współpracy i koordynacji branżowej w budownictwie 


zasad i warunków umów o wykonanie obiektów budownictwa í 


oraz zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń | 


za te obiekty 


premiowania pracowników umysłowych w przedsiębior- 


stwach przemysłowych 


zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania | 


pracowników zatrudnionych w zjednoczeniach grupujących 
przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlano- -montażowe 


Zarządzenia wspólne 


Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 
oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budo- 
włanych w sprawie rodzajów maszyn i konstrukcji zali- 


„czonych lub nie zaliczanych do wartości produkcji przed- | 


"siębiorstw budowlano-montażowych . 

Ministra Budownictwa i Przemysła Materiałów Budowlanych 
oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii 
Jądrowej w sprawie stosowania urządzeń radioizotopo- 
wych oraz prowadzenia prac badawczych i doświadczal- 
nych w zakresie metod radioizotopowych 

Ministrów: Przemysłu Ciężkiego oraz Budownictwa i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych w sprawie usprawnienia 
produkcji i dostaw części zamiennych do maszyn i urzą- 
dzeń budowlanych i przemysłu materiałów budowlanych 

Ministra Budownictwa i Przemy ysłu Materiałów Budowlanych 
oraz Ministra Rolnictwa w sprawie usprawnienia współpra- 
cy oraz ujednolicenia organizacji koordynacji branżowej jed- 
nostek organizacyjnych wykonujących roboty budowlano- 
-montażowe dła rolnictwa i obsługi rolnictwa 


| Ministra Gospodarki Komunalnej oraz Ministra Budownictwa 


i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie projekto- 
wania elektroenergetycznych układów zasilających komu- 
nalne, zakłady użyteczności publicznej 


_ Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 


* oraz Ministra Rolnictwa w sprawie rozpowszechniania pro- 

jektów typowych dla indywidualnego budownictwa na wsi 

Ministra Gospodarki Komunalnej oraz Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie ustano- 
wienia wytycznych technicznych projektowania zakładów 
produkcji kwiaciarskiej” 

Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa 


[i 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków 


technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciw- 
pożarowa w urządzeniach elektroenergctycznych o napięciu 
wyższym niż 1 kV. 

Ministra Górnictwa i i Energetyki oraz Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia clektro- 
energetyczne w pomieszczeniach, strefach i przestrzeniąch 
zewnętwznych zagrożonych wybuchem 

Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 
oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budo- 
wlanych w sprawie. “weryfikacji dokumentacji inwestycji 

Ministra Przemysłu Ciężkiego oraz Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie wyposa- 
żenia wieżowych żurawi budowlanych, żurawi samecho- 
dowych oraz koparek z osprzętem dźwigowym w urządze- 
nia zabezpieczające 

Ministra Gospodarki Komunalnej oraz Ministra Budownictwa 
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i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie realizacji 


uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego typu miej- 
skiego systemem zamówień gotowych obiektów inwesty- 


h 
cpjnyc Ń X 
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| Dz. Bud. nr 1/67, 
poz. l 


1280 | 


1281 
1262 
1283 
1284 
1285 
1236 
1287 
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1289 
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l 10.1.66 
Z UL1:66 
3 1.2.66 
5 | 25.3.66 
6 | 30.3.66 
7 | 30.3.66 
8 2.4.66 
9 | 21.4.66 


10 | 30.4.66 
UM | 5.566 
12 | 28.5.66 


14 | '28.7.66 


16 | 17.8.66 
18 7.9.66 
19° | 18.10.66 


21 >4-12.32:66 


22 |-31.12.66 


8.6.66 


7.11.66 


29.11.66 
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gospodarowania funduszem reklamowym i wyrobami prze- | OT 
znaczonymi do reklamy i próbnej eksploatacji oraz przed- | 
miotami niepełnowartościowyjmi | 

realizacji uchwał V Plenum KC PZPR © OT 

współpracy zakładów badań i doświadczeń w zakresie osiąga- | MB 
nia projektowych zdolności produkcyjnych w obiektach 
przemysłowych oddawanych do eksploatacji 

pracy żołnierzy wojsk OTK w przedsiębiorstwach budowlano- 
-montażowych w roku 1966 

zaostrzenia kontroli budowy obiektów budowlanych budo- | BM 
wnictwa powszechnego, realizowanych metodami, uprze- | 
mysłowionymi 


wzmożenia kontroli przestrzegania porządku i dyscypliny pracy , KA 


gospodarki służbowymi pojazdami samochodowymi | TR 
< 1 
dochodzenia i egzekwowania odszkodowań od sprawców OR 
przestępstw 


| ZP 


zasad wydawania deputatów węglowych 


; | 


| ustalenia wysokości przejściowego dodaiku mieszkaniowego | ZP 


| rozliczeń z tytułu odprzedaży materiałów nabytych na cele | OT 
. własnego zaopatrzenia  materiałowo-techniczuego innym | 
państwowym jednostkom organizacyjnym A | 
poprawy warunków socjalnych załóg | ZP 
realizacji w resorcie budownictwa i przemysłu materiałów | EK 
| 


budowlanych zadań wynikających z uchwały VI Plenum |- 
KC PZPR j 
powołania komisji egzaminacyjnych dla sprawdzania kwali- ME 
fikacji osób sprawujących kierownictwo i nadzór nad eksplo- | 
atacją urządzeń energetycznych oraz osób wykonujących 
usługi w. zakresie konserwacji, napraw i obsługujących 
urządzenia energetyczne 
wprowadzenia w życie taryfikatora kwalifikacyjnego |-ZP 
wprowadzenia do projektów konstrukcyjnych oraz stosowania t FE 
w wykonawstwie budowłano-montażowym stalowych dwu- | 
teowników równoległościowych 
uznawania za wybitnych specjalistów i przyznawania specjal- Pzp 
nych wynagrodzeń podstawowych niektórym pracownikom | 
zatrudnionym w przedsiębiorstwach budowlano-montażo- 
wych 


Okólnik wspólny 


, 

Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla- | NB 
nych oraz Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie prze- 
kroczeń budowlanych przy realizacji i użytkowaniu obiek- 
tów budowlanych 


Obwieszczenia 


zmian w szczegółowym programie egzaminu na uprawnienia | NB 
budowlane w Pudownicute powszechnym 


uzupełnienia wykazu projektów segmentów budynków i pro- | TE 
jektów budynków do stosowania w inwestycjach państwo- 
wego przemysłu terenowego spółdzielczości pracy i jednos- 
tek planu centralnego inwestycji Komitetu Drobnej Wytwór- 
czości 


„ogłoszenia wykazu normatywów cykli budowy dla zadań inwe- | BP 


stycyjnych i obiektów 


sprostowania błędów w zarządzeniu w sprawie warunków | NB 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowla- 
ne budownictwa powszechnego 

ogłoszenia ustanowionych norm zakładowych TE 
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DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. 


Pisma okólne Ministerstwa 


składników projektów budynków mieszkalnych opartych na 
scgmentach z wojewódzkich zestawów projektów 

członkostwa w stowarzyszeniach 

trybu zaliczania praktyki projektowej w zespołach usług pro- 
jektowych 

zmian do Polskich Norm dotyczących projektowania oraz sto- 
sowania stali zbrojeniowej ST50B 

delegacji służbowych i konferencji 

ograniczenia zaświadczeń żądanych od pracowników 


premiowania pracowników umysłowych 


| badania skuteczności hamulców pojazdów samochodowych, 


zespołów złożonych z pojazdów samochodowych i przyczep 
projektów konstrukcji odbiegających od powszechnie stoso- 
wanych 
zmian w planie wdrażania programowania liniowego w tran- 
sporcie 


zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy 


praktyki zawodowej przy projektowaniu i budowie budynków | 


budownictwa specjalnego 


| obowiązków zakładów pracy w zakresie ubezpieczeń społecz- 


nych 
zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy 


racjonalnego wykorzystania surowców miejscowych, adpado- 
wych i materiałów przemysłowych w indywidualnym budo- 
wnictwie wiejskim 

pozwoleń na budowę zespołowych garaży boksowych 


współpracy ośrodków badawczo-instruktażowych Instytutu | 
Techniki Budowlanej z wydziałami budownictwa, urbanistyki 
i architektury prezydiów wojewódzkich rad narodowych 

pozwoleń na ustawianie urządzeń wpływających na wygląd | 
obiektów budowlanych 

zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy 


obowiązków zakładów pracy w zakresie kontroli społecznej 
służby zdrowia 

zasad wynagradzania pracowników umysłowych zatrudnionych 
w przedsiębiorstwach przemysłu ceramiki budowlanej i prze- 


warunków socjalno-bytowych w wynajmowanych kwaterach 


opracowania ankiet i zestawień przez terenowe pracownie 
urbanistyczne 

rejestracji gralicznej decyzji i ustaleń, dotyczących zagospo- 
darowania przestrzennego 

anulowania zmian do Polskich Norm 


zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy 


gospodarki służbowymi pojazdami samochodowymi 

obowiązku sporządzania projektów budowlanych, ustanawia- 
nia i kwalifikacji kierownika budowy oraz prowadzenia dzien- 
nika budowy 

przestrzegania przepisów w zakresie wynalazczości 

dochodzenia roszczeń cywilnych w postępowaniu nakazowym 
i upominawczym i 

stosowania przepisów o lokalizacji szczegółowej inwestycji 

zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy 


mysłu materiałów budowlanych wapienno-piaskowych 


GM 


GM 
KA 


ZP 


TR 


NB 


TR 


TR 


NB 


ZP 


| TE 


BW 


NB 


BW 


Str. 65 


nr 3, poz. :15 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 4, poz. 17 
Dz. Urz. MBiPMB 
nr 4, poz. 18 

Dz. Urz. MBiPMB 
nr 4, poz. 19 
Dz. Bud. nr 6, 
poz. 30 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 5, poz. 23 
Dz. Bud. nr 6, 
poz. 31 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 6, poz. 25 


Dz. Bud. nr 6, 
poz. 32 
Dz. Urz. MBiPMB 
nr 8, poz. 39 


Dz. Bud. nr 11, 
poz. 52 
Dz. Urz. MBiPMB 


Dz. Bud. nr 2, 

poz. 15 

Dz. Bud. nr 5, 

poz. 23 

Dz. Urz. MBiPMB 

nr 9, poz. 43 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 10, poz. 46 


Z. MR, MbiPMB oraz 
MGK z 19.1.67 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 11, poz. 49 


nr 11, poz. 49 


Dz. Bud. nr 13, 
poz. 59 


t 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 12, poz. 53 


Dz. Urz. MBIPMB 


| nr 14, poz. 60 


AC 


= 


ya 


z NANA 


Gł 


; ja dk I PSY uł LATEA 9 


"Me 


FANCY EA 7 


1342 


38 


39 


40 


41 


43 


44 


10 


14 
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| 3 4 | | 6 
| 16.8.66 wynagrodzenia członków rad zakładowych zwolnionych od | ZP Dz. Urz. MBiPMB 
pracy zawodowej nr l4, poz. 61 
16.8.66 interpretacji załącznika nr 3 do Układu -Zbiorowego Pracy | ZP Dz. Urz. MBiPMB 
w Budownictwie i nr 14, poz. 62 
8.9.66 zakresu sporządzania projektów przez działy (sekcje) dokumen- | OR 
tacji i nadzoru technicznego przy miejskich (dzielnicowych) 
zarządach budynków mieszkalnych a r 
17.9.66 zasad działania zespołów orzekających w jednostkach proje- | NB Dz. Bud. nr 1/67, 
ktowania poz. 3 
28.9.66 akt poufny 
26.9:66 wykazu sprawozdań resortowych obowiązujących w 1967 r. | EK Dz. Urz. MBiPMB 
| nr 15, poz. 67 
6.10.66 zaszeregowania robotników zatrudnionych w przedsiębior- | ZP 
stwach objętych przepisami Zarządzenia nr 157 Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
31 sierpnia 1966 r. w sprawie zasad wynagradzania pracow- 
ników zatrudnionych w niektórych przedsiębiorstwach 
przemysłu materiałów budowlanych 
27.9.66 sposobu opracowywania wniosków o ustalenie lub zmianę cen | EK Dz. Urz. MBiPMB 
| nr 16, poz. 70 
Rok 1967 
| Zarządzenia 
| 3.1.67 ustanowienia normatywu technicznego projektowania budyn- | TE Dz. Bud. nr 9, 
i ków kolejowych — budynki małych dworców poz. 59 
3.1.67 ustanowienia normatywu technicznego projektowania budyn- | TE Dz. Bud. nr 9, 
ków kolejowych — budynki przystanków osobowych | | poz. 60 
7.1.67 zwiększenia składowania węgla kamiennego i nagradzania pra- OT 
ceowników szczególnie wyróżniających się w akcji organi- 
zacji, odbioru, składowania i konserwacji ponadnormatyw- 
| nych ilości węgla kamiennego 
| 7.1.67 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nagradzanią pracow- | ZP 
ników przedsiębiorstw przemysłowych i budowlano-monta- 
| żowych za efektywność eksportu 
| 24.1.67 stosowania w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych | ZP Dz. Urz. MBiPMB 
| realizujących w przeważającej części roboty ogólnobudow- nr 2, poz. 5 
lane przepisów dotyczących przejściowego dodatku miesz- 
kaniowego, dodatku kwartalnego dla pracujących oraz naj- 
niżej zarabiających pracowników | 
| 26.1.67 stref pożarowych | NB Dz. Bud. nr 4, 
| poz. 27 
8.2.67 wynagradzania za remonty maszyn i urządzeń zakładów prze- | EK Dz. Urz. MBiPMB 
mystłowych | nr 3, poz. 7 
18.2.67 kryteriów zaszeregowania przedsiębiorstw przemysłowych | ZP 
kamienia budowlanego, eksploatacji kruszyw i surowców 
mineralnych oraz kruszyw lekkich do kategorii płac 
| 20.2.67 zaktualizowania umownych terminów realizacji niektórych | BP M. P. nr 13, poz. 67 
inwestycji 
| 24.2.67 przekazania zjednoczeniom wiodącym  ogólnobranżowym | EK , Biul, PRG 
uprawnień do ustalania cen zbytu prefabrykatów betono- E, 
wych i żelbetowych, kruszywa budowlanego, okuć budo- z 
wlanych i stolarki budowlanej 
24.2.67 wynagradzania pracowników umysłowych i obsługi przed- | ZP 
siębiorsiw obrotu towarowego 
25.2.67 zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Wał- | ZP 
brzyskich Zakładach Graficznych „Kalkomania”* w Wałbrzy- 
chu ; 
1.3.67 ustalenia ceny Im? powierzchni użytkowej budynku mieszkal- | NG M. P. nr 16, poz. 76 
nego dla przeliczeń układów oszczędnościowych za rok 1966 
podwyższenia stawek płac robotników w niższych kategoriach | ZP 


3.3.67 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. 


zaszeregowania zatrudnionych w przedsiębiorstwach branży 
metalowej podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych : 
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or 


wytycznych technicznych projektowania zakładów usługowych 


ustalania norm i planowania zapasów w przedsiębiorstiwach 


1 
podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów | 


Budowlanych i przez niego nadzorowanych 
zmieniające zarządzenie w sprawie oznaczania artykułów 
wprowadzonych do obrotu towarowego na rynku krajowym 


postępowania ugodowego w sporach przedumownych 
premiowania za marszrutyzację przewozu ładunków kolejami 


normalnotorowymi 
rozszerzenia uprawnień dyrektorów zjednoczeń 


uwzględniania w szczegółowych planach zagospodarowania 


przestrzennego i w planach realizacyjnych wymagań po- | 


wszechnej samoobrony 
kart katalogowych Katalogu Budownictwa 


wynagradzania niektórych pracowników w przedsiębiorstwach 
budowlano-montażowych ~ 

organizacji i rozpowszechniania informacji o stosowaniu ma- 
teriałów zamiennych 

zasad, trybu i formy sporządzania dwuletnich planów typizacji 
w budownictwie i sprawozdawczości z ich realizacji 

powołania Międzyresortowej Podkomisji Problemowej do 
Spraw Koordynacji Wyposażenia Wnętrz Zakładów Prze- 
myslowych 

działalności pozaoperacyjnej o charakterze socjalno-bytowym 


y 

zasad wyceny produkcji niezakończonej oraz ewidencji kar 
i odszkodowań umownych w przedsiębiorstwach budowlano- 
-montażowych 

jednostkowych kosztów budowy szkół podstawowych, szkół 


zawodowych, liceów ogólnokształcących, internatów, war- | 


szłatów szkolnych i przedszkoli 

zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w przed- 
siębiorstwach budowlano-montażowych 

wskaźników zapotrzebowania terenów przemysłowo-składo- 
wych 

trybu i zakresu prac związanych ze sporządzaniem danych 
wyjściowych oraz założeń kosztorysowych do części kosz- 
towych projektów inwestycyjnych 

zmieniające zarządzenie w sprawie branżowych planów kont 

14 

zatwierdzenia katalogu jednolitych (powszechnie obowiązu- 

jących) norm i cen akordowych 


\ 
stosowania w budownictwie nowych materiałów, elementów . 


i konstrukcji budowlanych oraz nowych metod budowy 
zasad wynagradzania robotników zatrudnionych w przedsię- 
biorstwach (zakładach) stołarki budowlanej 
zapewnienia w latach 1967—1970 pracowników zakładom 
pracy fa terenach o niedoborze siły roboczej 
zmieniające zarządzenie w sprawie przydziałów mieszkań dla 
niektórych | pracowników oraz zarządzania zakładowymi 
domami mieszkalnymi = 
systemu planowania i wykonywania napraw maszyn i urządzeń 
budowlanych oraz zasad finansowania tych napraw 
przekazania zjednoczeniom wiodącym  ogólnobranżowym 
uprawnień do ustalania cen zbytu niektórych artykulów 
ceramicznych, szklarskich, izolacyjnych oraz 
części zamiennych do maszyn i urządzeń 
ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzeb- 


nych na wybudowanie 4-izbowego domu, mieszkalnego | 


o siandartowym wyposażeniu za rok 1966 
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DZIENNIK URZĘDOWY MIN- BUD, I PRZEM. MAT. BUD. 


| RE E 4 


zmicniające zarządzenie w sprawie norm zużycia surowców, 
materialów, paliw oraz energii elektrucznej 
zmieniające zarządzenie w sprawie branżowych planów kont 


robót budowlanych i montażowych 
terminów na wykonanie czynności ładunkowych oraz kar 


tych czynnościach 


Zarządzenia wspólne 


Ministra Rolnictwa, Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma- 


wie współdziałania organów prezydiów rad narodowych 


w zakresie ochrony użytków rolnych 

Ministra Komunikacji oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie projektowania irwcs- 
tycji budownictwa kolejowego i drogowego w resorcie ko- 
munikacji ; 

Ministra Gospodarki Komunalnej oraz Ministra Budownictwa 


wienia wytycznych technicznych projektowania obiektów 
stacji uzdatniania wody dla celów pitnych 
Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budowniciu a 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie projekto- 
wania inwestycji w resorcie górnictwa i energetyki 
Ministra Budownictwa i Przemyski Materiałów Budowlanych 
oraz Ministra Przemysłu Ciężkiego w sprawie trybu zatwier- 


niektórych zakładów produkcji specjalnej resortu przemysłu 

„ ciężkiego - : 

Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
oraz Ministra Gospodarki Komunalnej zmieniające zarzą- 
dzenie w sprawie wytycznych wyposażenia i wykończenia 
mieszkań w budynkach mieszkalnych typu miejskiego 


Okólniki 


dodatków za prowadzenie brygady dla brygadzistów zatrudnio- 
nych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych rea- 


lizujących w przeważającej części roboty ogólnobudowlane | 


dalszego wzrostu wydajności pracy, poprawy gospodarowa- 
nia zatrudnieniem i funduszem płace w przedsiębiorstwach 
budowlano-montażowych ; 

wstępnego etapu prac nad rozdziałem oraz bilansowaniem 
robót budowlanych i montażowych w 1968 r. 

warunków wykonywania robót spawalniczych 


stosowania i adaptacji projektów typowych dźwigarów struno- 
-betonowych : 

realizacji inwestycji dla przygotowania uruchomienia pro- 
dukcji siiników wysokoprężnych „Mi „L” 

zestawień wartości robót budowlanych i montażowych 


kierunków nauczania i kwalifikacji kadry pedagogicznej w szko- | 


łach przyzakladowych 
Okólniki wspólne 


Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
oraz Ministra Gospodarki komunalnej w sprawie trybu do- 
konywania zmian w wojewódzkich zestawach projektów 
budownictwa mieszkaniowego na lata 1966—1970 oraz 
niektórych warunków, jakim powinay ©dpowiadać pro- 
jektyy wprowadzane: do wojewódzkich zestawów 


umownych za przetrzymywanie cementowagonów przy | 


teriałów Budowlanych oraz Gospodarki Komunalnej w spra- | 


zmieniające zarządzenie w sprawie slawek narzutów na nor- | | 
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TR 


| NB 


| MGiE 
7 | 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie ustano- | 


MGIiE 


MPC 


BM 


ZP 


| PL 


KA 


BM 


| Dz. Urz. MBiPMB 


nr ll, poz. 36 
Dz. Urz. MBIPMB 
nr Il, poz. 37 
Dz. Bud. nr 9, 
poz. 61 


Dz. Urz. MR nr 5, 
poz. 28 


Dz. Bud. nr 4, 
poz. 29 


Dz. Bud. nr 7, 
poz. 45 


Dz. Bud. nr 9 
poz. 70 


Dz. Urz. MBiIPMB 
nr 2, poz. 6 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr 4, poz. 11 

Dz. Bud. nr 7, 
poz. 53 


Dz. Urz. MBiPMB 
nr ll, poz. 38 


Dz. Bud. nr 3, 
poz. 24 


| 
| 
| 


Z. nt 46/67 


Z. nr 15/67 


Nr 14 


(2) 


9.3.67 


20.6.67 


3.1.67 


12.1.67 


14.1.67 
27.1.67 


3.2.67 


6.2.67 


1.3.67 


7,3.67 


21.3.67 


30.3.67 


5.4.07 


12.4.67 


19.4.67 


| 19.5.67 


15.6.67 
4.7.67 


24.7.67 


4 


Obwieszczenia 


ogłoszenia wykazu normatywów cykli budowy dla realizacji 
zadań inwestycyjnych zakładów przemysłu mleczarskiego 

aktualizacji szczegółowego programu egzaminu na uprawnie- 
nia budowlane 

zmian w szczegółowym programie, egzaminu dła uzyskania 
stwierdzenia kwalifikacji majstra 

ogłoszenia ustanowionych norm zakładowych 


ogłoszenia ustanowionych norm zakładowych 


Pisma okólne Ministerstwa 


przyznawania pracownikom mleka z tytułu pracy w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia 

weryfikowania norm i cen akordowych dla robót ogólno- 
budowlanych 

informacji dia Głównego Urzędu Statystycznego 

organizacji i zakresu działania zakładów badań i doświadczeń 


zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy 


sprawozdawczości statystycznej z wykonania planu przedsię- 
biorstw budowlano-montażowych w roku 1967 


k 
zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy 


ustalenia interpretacji niektórych pojęć prawa budowlanego 


utraty mocy obowiązującej niektórych przepisów z zakresu 
inwestycji rolniczych 
zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy 


zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy 


| wykonywania badań jakości betonu w konstrukcjach budowla- 


nych \ 
stosowania przepisów art, 39 Prawa Budowlanego 


zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy 


' zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy 


praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach przyza- 
kładowych 


| 


| 


zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy | 


uzupełniającego komentarza do typowych planów kont 
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uzupełnienia wykazu części i działów jednolitego (powszechnie ; 


obowiązującego) katalogu norm i cen akordowych 
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ABSOLWENCI 

— Szkół przysposobienia zawodowego, 
itd. — wstępny staż pracy — 348 

— szkół przyzakładowych — wstępny staż pracy — 738 

— szkół wyższych, średnich i zasadniczych zawodowych oraz 

„ średnich ogólnokształcących — wstępny staż-pracy — 355 i 

—'szkół wyższych — wstępny staż pracy — 1009 

— średnich szkół zawodowych — wstępny staż pracy — 1252 


rzemiosł budowlanych 


— techników zawodowych oraz szkół technicznych — zwolnienia 


6d odbycia stażu pracy — 247 

— Technikum Architektury im. St. Noakowskiego oraz Państvo- 
wej Szkoły Architektury im. St Noakowskiego w Warsza- 
wie — zwolnienie od odbycia wstępnego stażu pracy — 128 

— zasadniczych szkół — kierowanie do pracy — 311 

— zasadniczych i średnich szkół zawodowych — staż pracy — 
© 


ACETYLEN 
. — rozpuszczony — oszczędność zużycia — 


to 
w 
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- ADAPTACJA ; 
= — projektów typowych dźwigarów struno-betonowych — 1388 


— stosowanie projektów typowych elementów i konstrukcji ka- 
bicbetonowych w budownictwie powszechnym — 1092 


ADMINISTRACJA 


_ — budowlana — stosowanie przepisów o opłacie skarbowej w za- 


kresie działania organów — 112 


AKTA 
— składnice — prewadzenie — 607 
— wykazów — opracowywanie — 940 


-AKTY PRAWNE 


_— ogłaszanie w Dzienniku Budownictwa — 163 


— epiniowanie projektów przez prezydia w.r.n, — 651 

— opracowywanie, uzgadnianie, wydawanie, rejestracja i rozpo- 
wszechnianie — 49 

— projekty — opracowywanie uwag i opinii — 645 

— uchwzlane przez Radę Ministrów i Komitet Ekonomiczny Ra- 
dy Ministrów — przygotowanie — 554 


= uzgadnianie projektów z PAN — 642 


— wykonywanie postanowień — kontrola — 296 

— zwiększenie dyscypliny w zakresie zasad obowiązujących przy 
opracowywaniu, uzgadnianiu i EEE do podpisu — 
385 


ALKOHOLIZM 
— zwalczanie — 543 


ALUMINIUM 
— folia i odpadki do uszczelniania połączeń rur woduciągo- 
+- wych — 10 


- — Ograniczenie stosowania w budownictwie — powołanie Ko- 


misji — 1039 


AMORTYZACJA z 
— nakładów na poszczególne rodzaje budynków — 291 


ANALIZA 

— ekonomiczna w dokumentacji inwestycji 
i usług materialnych — wytyczne — 1072 

— działalności rocznej zjednoczeń budownictwa — ramowe wy- 
tyczne przeprowadzania — 1191. 


produkcyjnych 
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SKOROWIDZ ALFABETYCZNO-RZECZOWY 
Cyfry oznaczają numery pozycji w wykazie 


— okresowa gospodarki zapasami materiałowymi — 936 


— przebiegu wykonania planów w zakresie kosztów własnych 


przemysłu materiałów budowlanych — 839, 1031 
— stanu zamówień materiałowych — 344, 350 


ANKIETY (7 
— opracowywanie przez terenowe pracownie urbanistyczne — 


1325 i 


APARAT 
— rewizyjny — organizacja w jednostkach nadzorowanych — 
779, 880 f 


APARATY 
— eksportowane — zabezpieczenie obsługi technicznej — 530 


ARBITRAŻ 


— egzamin na arbitra Resortowej Komisji Arbitrażowej — za- 


kres i tryb składania — 617 
— należności za dostawy, roboty i usługi niezgłoszone do komi- 
sji przez przedsiębiorstwa — 700 


— postępowanie ugodowe w sporach przedumownych — 1360 
— resortowy — ustanowienie i właściwość — 11, 39, 317 j 
— resortowy — regulamin wewnętrznego urzędowania — 14 
— resortowy — ustalanie, stanowisk, kwalifikacji i uposażenia 


pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa — 1258 
— rewizje nadzwyczajne od orzeczeń — tryb wnoszenia — 310 
— uposażenie pracowników administracyjnych Resortowej Ko- 

misji — 675 
— usprawnienie czynności stron w “toku postępowania — 960 
=- wynagradzanie członków zespołów pozekajacyen Resortewej 

Komisji — 12, 13 


— zapobieganie zbędnym sporom — 621 y 

ARCHIWIZACJA 24 
— akt — 731 ; 
ARTYKUŁY : 
— ceramiczne, szklarskie, izołacyjne — przekazanie zjednocze- 


niom uprawnień do ustalania cen zbytu — 1382 
— nietypowe, produkowane przez jednostki nieuspołecznione — 
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uzgadnianie cen przez upoważnione przedsiębiorstwa — 778 


— nietypowe — tryb uzgadniania cen — 777 

— oznaczanie wprowadzanych do obrotu na rynku krajowym — 
1196, 1359 

— przeznaczone na eksport — ustanowienie załączników ekspor- 
towych do norm państwowych, O i zakładowych — 
1017 

— zaopatrzeniowe — przeszacowanie na dzień 1 stycznia 1967 r. 
zapasów niektórych — 1261 


ATMOSFERYCZNE WARUNKI 


— ciężkie w okresie zimy — powodujące Przerwy, w. pracy. — 
172, 443 

— wynagrodzenia za urlop pracowników mających przerwy 
w pracy — 819 


AWANSOWANIE 
— pracowników umysłowych — terminy — 1165 


"AWARIE s 
— maszyn i urządzeń technicznych — postępowanie w przypad- 


kach ich powstania oraz zapobieganie — 1179 
— zabezpieczenie konstrukcji nośnych stalowych i drewnia- 
nych — 63 


— zapobieganie oraz tryb postępowania w przypadku ich po-. 


wstania — 702 
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BARAKI 
— składane — ewidencja księgowa — 324 


BELKI 
— drewniane stropowe — tablice oszczędnych przekrojów — 114 


BETON 


dukcji i montażu — 877 

— komórkowy — ograniczenie stosowania na terenie niektórych 
województw — 924 

— w konstrukcjach budowlanych — wykonywanie badań jako- 
„ści — 1419. : 

— wprowadzenie zmian do wykazu elementów typowych =— 1139 

— wskaźniki zużycia — 157 


BEZPIECZEŃSTWO 

— pożarowe stacji paliw płynnych — 224 

— przeciwpożarowe — poprawa stanu — 602; zapewnienie sta- 
nu — 758 

— ruchu drogowego — przeciwdziałanie wypadkom i wzmożenie 


bezpieczeństwa — 314 


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 


— na budowach i w budynkach istniejących -- wzmożenie nad- 
zoru — 125. 

— przepisy ogólne — 2 

— przestrzeganie warunków przy robotach budowlanych — 8 

— przy zbliżaniu się robotami górniczymi do innych podziem- 
nych wyrobisk górniczych — zwiększenie — 769 

— stan w przedsiębiorstwach — 629 p 

— w cegielniach i zakładach kaflarskich — wymagania tech- 


niczno-ruchowe — 837 
— w hutach i zakładach szklarskich — 485 

— w kopalniach odkrywkowych materiałów budowlanych --829 
— warunki przy robotach rozbiórkowych — 4 


BIBLIOTEKI 

— fachowe — rozwój sieci — 65 

BILANS 

— robót budowlanych i montażowych opracowywanie na lata 
1967—1968 — 1209 


BILANSOWANIE 

-— robót budowlanych i montażowych w 1968 r. — wstępny etap 
prac — 1396 

„— zdolności produkcyjnych w przemyśle materiałów budowla- 
nych — 608 


BIURA PROJEKTÓW 


— działy studiów — organizowanie, kwalifikacje zawodowe 
i wynagrodzenie pracowników w tych działach — 255 
główni specjaliści — obowiązki zatrudnionych — 216 


konstrukcyjne oraz dokumentacji techniczno-ruchowej — wy- 
nagradzanie pracowników — 495 

— określenie kwalifikacji zawodowych pracowników — 86, 190 
— określenie wartości produkcji — 1113 

— operatywne plany kwartalne — opracowywanie — 203 

— organizacja służby geotechnicznej — 685 


państwowe — obowiązki pracowników — 263, 875 
państwowe — opracowywanie i wykonywanie operatywnych 
planów, wycena przyjmowanych zleceń — 102 

— państwowe — zasady tworzenia, planowania i korzystania 
z funduszu konkursowego —- 1263 j 

— pracownie wykończeniowe — zasady wynagrodzeń pracėwni- 


ków fizycznych — 408 
— resortowe normy odzieży roboczej, ochronnej oraz 
ochrony osobistej dla pracowników — 586 


sprzętu 


— elementy prefabrykowane z betonu — właściwa jakość pro- 
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— sprawozdawczość — 420 

— stosowanie przepisów w zakresie wynagradzania pracowni- 
ków — 953 

— struktura zatrudnienia — 1254 

— technologiczne — realizacja zadań postępu technicznegc — 
1060 

— terenowe — uzupełnienie wykazu — 1109 

— termin wypłaty premii — 322 

— tryb pracy i powoływanie zespołów orzekających — 93, 94, 139 

— uprawnienia pracowników do zwrotu za przejazdy służbowe 
koleją — 217 

— współpraca z SARP — 641 

— wykonywanie projektów pilnych prac ofertowych i projek- 
towych dla potrzeb eksportu — 267 

— wynagradzanie pracowników umysłowych — 597 


— wynagradzanie robotników w komórkach geodezyjnych i geo- ` 


technicznych — 909 
— zasady planowania i twcrzenia funduszu płac — 116 
— zasady wynagradzania pracowników — 354 
— zatrudnienie pracowników — 254 


ELACHA ` 
— ograniczenie stosowania w budownictwie miejskim i osiedło- 
A 
"wym — 21 oko 


BLOKI 
— ścienne żużlobetonowe — stosowanie w produkcji żużla pa- 
leniskowego i wielkopiecowego — 23 


BRAKI 

— uzupełnianie w budownictwie mieszkaniowym — 718 

BRANŻE 5 

— budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych — orga- 
nizacyjno-techniczna rekonstrukcja — 969 

BRYGADZISŚCI 

— dodatki — 742, 1394 

BUDOWA ` oSA 

— domów wczasowych, kolonijnych i sanatoryjnych — 124 

— gmachów dla placówek dyplomatycznych w m.st. Warsza- 
wie — 506 


— kąpielisk na wsi — 1128 
— państwowy nadzór budowlany — 133, 222 


— planowa obiektów inwentarskich w indywidualnych gospo- 
darstwach rolnych — organizacja, zaopatrzenie i realizacja — 
1084 

— prototypowa domków jednorodzinnych z tworzyw sztucz- 
nych — 448 7 

— sieci wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych — stoso- 
wanie rur azbestowo-cementowych — 1070 

— 1000 szkół — społeczna akcja — 463 i 

— studni przy nowo budowanych szkołach — pokrywanie kosz- 
tów — 398 

— zespołowych garaży boksowych — pozwolenia — 1318 

BUDOWY 


— priorytetowe realizowane przez przedsiębiorstwa budowlano- 
montażowe — premiowanie pracowników umysłowych — 917 

— upoważnienie pracowników państwowego nadzoru budowla- 
nego do wstępu — 184 


— usunięcia nieprawidłowości prowadzenia — 542. 618 
— w warunkach zimowych — przygotowanie — 632 
BUDOWNICTWO 

— dla wsi — zasady i tryb wyznaczania terenów — 136 


— hutnicze — gencralne wykonawstwo — 1243 
— gospodarcze, mieszkaniewe i usługówe na wsi poza terenami 
wyznaczonymi — wytyczne dotyczące realizacji — 144, 185 
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— informacja techniczna i ekonomiczna — prowadzenie i koor- 
` dynacja — 183 
— jednorodzinne — wytyczne dla wyznaczania terenów — 90, 
236 > 


— kolejowe i drogowe — projektowanie — 1389 
— koordynacja wymiarowa — stosowanie — 441 


— miejskie i osiedlowe — ograniczenie stosowania blachy — 21 

— mieszkaniowe — eksperyment dotyczący nowych zasad pla- 
nowania, finansowania, rozliczeń oraz nadzoru — rozszerze- 
nie — 1021 

— mieszkaniowe indywidualne — wykaz powierzchni użytkowej 
w budynkach — 120 

— mieszkaniowe niskie — wyznaczanie terenów — wytyczne — 
202 

— mieszkaniowe rozproszone — średnia wielkość mieszkań — 159 

— mieszkaniowe typu miejskiego — realizacja systemem zamó- 


wień gotowych obiektów inwestycyjnych — 1279 
— mieszkaniowe — usuwanie wad i uzupełnianie braków — tryb 
postępowania — 718 
— mieszkaniowe wielorodzinne miejskie — wysokość budyn- 
ków — 1083 
— mieszkaniowe — wojewódzkie zestawy projektów — 988; tryb 
- dokonywania zmian — 1462 


— mieszkaniowe — wykańczanie wnętrz lokali handlowych, ga- 
- stronomicznych i usługowych — 108 
— mieszkaniowo-pensjonatowe — maksymalna wielkość działek 


"budowlanych — 245 
— ogólne — szczegółowe zasady i tryb oddawania inwestycji do 
użytku (eksploatacji) — 529 


— ogólne — ustalenie cen projektów budynków mieszkalnych — 
189 

— ogólne — zmiany cen za prace RNE — 106, 260 

— ograniczenie stosowania aluminium — powołanie komisji — 
1039 


— oszczędna gospodarka szkłem okiennym — 458 
— oszczędne stosowanie drewna — 1211 
— powszechne — katastrofy budowlane — 1061 


— powszechne — kwalifikacje fachowe majstrów — 967, 1056, 

— powszechne — kwalifikacje fachowe -osób wykanujących 
funkcje techniczne — 167, 966, 1153 

— powszechne — państwowy nadzór budowlany nad budową, 
rozbiórką i utrzymaniem obiektów budowlanych — 133, 222 

— powszechne — prawidłowość rozwiązań projektowych prefa- 


brykowanych konstrukcji kablobetonowych oraz ich wykona- 
nie i montaż — 872 

— powszechne — realizowane metodami uprzemysłowionymi — 
kontrola budowy obiektów — 1284 

— powszechne — stosowanie drewna i materiałów drewnopo- 
chodnych — 198, 364 


— powszechne — stosowanie materiałów ściennych, cegły wa- 
pienno-piaskowej i kratówki w projektach — 212 
— powszechne — szczegółowy program egzaminu na uprawnie- 


nia budowlane — 1206, 1298 

— pówszechne — warunki techniczne, jakim powinny odpowia- 
dać obiekty budowlane — 1152, 1226, 1301 

— powszechne — wysokości budynków — 881 

— powszechne — zakaz stosowania podłóg z płyt Mz SĄ 
1098 


— powszechne — zaliczanie budynków zakładów górniczych re- 
sortu górnictwa i energetyki — 269 


— powszechne — zasilanie ze zbiorników przenośnych ogrzew- 
czych i gospodarczych instalacji gazowych — 178 
— powszechne — zwolnienia od obowiązku zatwierdzania nie- 


"których projektów podstawowych przez organa państwowego 
nadzoru budowlanego — 1181 

— praca wielozmianowa — 811 

— prototypowe — 146 

— prototypowe — sporządzanie programów zamierzeń — 193 

— przemysłowe — cennik projektów — 419 z 
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— przemysłowe — koordynacja wymiarowa — 209 ] 
— przemysłowe — obniżka cen projektów — 437 i 
— przemysłowe — ramowe wytyczne oszczędnego projektowa- 1 
nia — 1248 l 
— przemysłowe — ustanowienie międzyresortowego zestawu seg- i 
mentów, budynków i projektów budynków — 1013 | 
— przemysłowe — wytyczne działania w zakresie typizacji na 3 


lata 1266—1970 — 1256 | 
— przemysłowe — zapewnienie rozwoju spawalnictwa oraz jako- 


ści robót spawalniczych — 32 1 
— przyzakładowe na wsi — organizacja i realizacja — 532 j 
— rolnicze — tryb zamawiania typowej dokumentacji dla inwe- — 
stycji — 272 3 
— sakralne i kościelne — 218 l 
— specjalne — praktyka zawodowa przy projektowaniu i budo- 
wie budynków — 1314 | 
— specjalne — stosowanie drewna w latach 1963—1965 — 706 4 


— specjalne w zakresie gospodarki wodnej — budowa, rozbiór- 
ka i utrzymanie obiektów oraz wykonywanie nadzoru bu- - 
dowlanego — 205 


— specjalne w zakresie komunikacji — nadzór nad budcwą, 
rozbiórką i utrzymaniem obiektów — 912 

— specjalne w zakresie komunikacji — rozgraniczenie od obiek- — 
tów budownictwa powszechnego — 1110 

— składów i baz produktów naftowych — zasady — 158 

— stosowanie farb i lakierów —-687 

— stosowanie kamienia naturalnego — 445 


— uspołecznione — ochrona uzyskiwanych lokali — 17 - 
— wiejskie indywidualne — rozpowszechnianie projektów typo- — 
wych — 1273 = 
— wiejskie indywidualne — wykorzystanie surowców miejsco- E 
wych — 1317, I 
— wiejskie — stosowanie typowych elementów budowlanych — 3 
266 E 
— wiejskie — stosowanie ujednoliconych parametrów projekto- —_ 
wych — 204 ć s 
— wielkopłytowe — wysokości kondygnacji — 149 i 
— współpraca i koordynacja branżowa — 1264 3 


— wzmożenie czujności przeciwpożarowej — 309 

— zabezpieczenie dyscypliny płac — 619 

— zapewnienie koordynacji planów postępu technicznego z bi- 
lansami miejscowych zasobów materiałów — 871 

— zapewnienie urządzeń grzewnych dla wykonywania robót bu- 
dowlano-montażowych oraz remontowych maszyn, urządzeń 
i środków transportowych w okresie obniżonych tempera- 
tur — 1093 = 

— zatrudnienie spawaczy — 389 


Buu Aaa aN 


i 


Lis 
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BUDYNKI 
— amortyzacja — ustalenie okresu — 291 3 
— budownictwa powszechnego, wynagrodzenie za opracowanie”" 


ak 


wskaźników i danych techniczno-ekonomicznych w projek- 3 
tach — 286 
— budownictwa powszechnego — wysokości — - 881 1 
— budownictwa specjalnego — praktyka zawodowa przy pro- 3 
jektowaniu i budowie — 1314 ; 


— eksportowe — ceny projektów =+ 1023 : 

— indywidualne mieszkalne, objęte wojewódzkimi zestawami — 
zatwierdzanie projektów — 926 

— istniejące — nadzór przestrzegania warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy — 125 


— mieszkałne, biurowe i użyteczności publicznej — obliczanie 
zużycia węgla i koksu do ogrzewania — 35 

— mieszkalne — ceny projektów indywidualnych objętych wo= 
jewódzkimi zestawami — 896 ] 

— mieszkalne — kompleksowe przekazywanie lokali usługo- 4 
wych — 467 z 


— mieszkalne objęte wojewódzkimi zestawami projektów -= 
ustalanie i stosowanie cen stałych — 1213 
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— mieszkalne oraz segmenty budynków mieszkalnych cbjęte 
wojewódzkimi zestawami projektów — wycena — 1050 . 

— mieszkalne, pięciokondygnacyjne — posadowienie — 958 

— mieszkalne realizcwaae w ramach indywiduainego budawnic- 
twa — wykaz powierzchni użytkowej — 120 

— mieszkalne typu miejskiego — wytyczne wyposażenia i wy- 
kończenia mieszkań. — 1090, 1393 

— murowane na terenach górniczych — 
wznoszenia — 432 

— na terenach eksploatacji górniczej — warunki techniczne przy 
projektowaniu i wznoszeniu — 170, 1041 

— nowo oddane do użytku — pobór energii elektrycznej — 15 
— obciążenie ogniowe — 1130, 1144 

— odgrzybianie — 689 

— odległości od dróg państwowych — 6 

odległość pomiędzy niskimi, zaliczonymi od IH=V kategorii 
niebezpieczeństwa pożarowego — 1134 

ogrzewanie przez kotłownie oddawane do użytku — 43 

o konstrukcji wielkopłytowej — instrukcja montażu — 556 
typowe — stosowanie projektów w zakróćsie budownictwa 
ogólnego oraz dopuszczalne odstępstwa — 895 ` i 

ustalanie ceny 1 m? powierzchni użytkowej dła celów prze- 
liczeniowych za rok 1960 — 134; za rok 1961 — 174; za 
rok 1962 — 230; za rok 1964 — 981; za rok 1965 — 1183; za 
rok 1966 — 1355 

usuwanie wad — zasady wyceny oraz rozliczeń robót — 243 
warunki techniczne wymagane przy projektowaniu i wzno- 
szeniu na terenach eksploatacji górniczej — 1173 


warunki techniczne 


wiejskie — akcja remontowa na terenach województw za- 
chodnich i północnych — 976 

wiejskie — fundamenty płytkie — wytyczne projektowania 
i wykonania — 565 

wiejskie mieszkalne i gospodarcze — ustalanie uproszczonych 


norm szacunkowych nakładów na remonty — 1008 
wielorodzinnego miejskiego budownictwa mieszkalnego — 
wysokość — 1083 

zakładów górniczych resortu górnictwa i energetyki do bu- 
SEENA powszechnego — zaliczanie — 269 


BUDŻET 
— przestrzeganie dyscypliny — 514 


: Cc 
CECHY ; 
— wydawanie świadectw mistrzowskich — 505 


CEGIELNIE . 
— wymagania techniczno-ruchowe bhp — 837 


' CEGŁA 
— rewizja poziomu normatywów wyrobów gotowych — 622 
— wapienno-piaskowa i kratkówka — stosowanie w projektach 
z budownictwa powszechnego — 212 
= — warunki usługowego wypału — 570 


_ CEMENT 

= — azbestowy — stosowanie do uszczelniania rur wodociąg0- 
wych — 10 BILI 

= — przemysł — zabezpieczenie dostaw maszyn i urządzeń w la- 
: tach 1963—1980 — 794 

 " — szybkospawny „400 — stosowanie — 38 

— terminy na wykonanie czynności ładunkowych i kary za 
przetrzymywanie cementowagonów — 1387 


twie — 1005 


_ CENNIK Ę 

= — jednolity robót akordowych — ustalenie — 499 j 

= — kosztorysowe — data wejścia w życie — 954 ANg 
t _~— Materiałów Budowlanych do celów kosztorysowania — zmia- 
ny i uzupelnienia — 1142 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. 


= — wprowadzenie marki umownej i oszczędności w budownic- 
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— na opracowanie części ekonomicznej w założeniach i projek- 
tach inwestycji produkcyjnych w branży materiałów budow- 
lanych — 1026 


— powołanie „Komisji Cenników Projektowych — 1203 
— prac projektowych architektoniczno-budowlanych — 88, 987 
— prac projektowych — ustalenie ogólnych zasad — 87, 176, 


191, 1176 

— prac projektowych wykonywanych przez terenowe zespoły 
usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbani- 
styki i architektury prezydiów rad narodowych — 1029 

— prac projektowych — tryb udzielania wyjaśnień i interpre- 
tacji — 1146 Z 

— prac projektowych zawierający obniżki cen (ników) ogłe- 
szenie wykazu — 264 

— projektów budownictwa przemysłowego — 419 

— projektów instalacji i urządzeń elektrycznych — 892 

— projektów organizacji budowy — 262 

— projektów planów zagospodarowania terenów inwestycji oraz 
zagospodarowania przestrzennego wiejskich jednostek osad- 
niczych — 175, 264 

— projektów technologicznych i mechanicznych w zakresie ce- 
ramiki i przemysłu ceramicznego — 525 

— projektów : technologicznych w zakresie zakładów produkcji 
elementów betonowych, żelbetowych, kablobetonowych i stru- 
nobetonowych — 670 


— projektów z zakresu Budownictwa Ogólnego — wyjaśnienia 
i uzupełnienia — 105 i 
— za usługi o charakterze budowlańym — rozgraniczenie za-' 


kresu stosowania — 1086 


CENY i 
— akordowe dla robót ogólnobudowlanych — weryfikacja — 1409 
— akordowe — wprowadzenie katalogu jednolitych (powszech- 


nie obowiązujących) — 1262, 1376, 1426 

— artykułów ceramicznych, szklarskich, izolacyjnych oraz urzą- 
dzeń części zamiennych do maszyn i urządzeń — przekazanie 
uprawnień do ustalania zjednoczeniom — 1382 

— artykułów nietypowych, produkowanych przez jednostki go- 
spodarki nieuspolecznionej — upoważnienia dla niektórych 
przedsiębiorstw do uzgadniania cen — 778 

— artykułów nietypowych — tryb uzgadniania — 777 

— katalogowe w obiektach typowych — przeliczenia wartości 
robót budowlanych wykonywanych po 31 grudnia 1965 r. — 
1149 > 

— kosztorysowe — dodatki za nowe roboty budowlane i roboty 
remontowe wykonywane w strefach IV i V — 1221 

— 1 m? powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dia ce- 
lów przeliczeń na 1960 rok — 134; na 1961 r. — 174, na 
rok 1962 — 230; na rok 1963 — 854; na rok 1964 — 98t; na 
rok 1965 — 1183; na rok 1966 — 1355 

— na kosztorysy budownictwa ogólnego i przemysłowego — 


zmiany — 127 š ~ 

— na wyroby przeznaczone na eksport oraz usługi na rzecz od- 
biorców zagranicznych — przekazanie uprawnień do usta- 
lania — 701 - 

— prac projektowych — obniżka — ogłoszenie wykazu — 258 

— projektów budownictwa przemysłowego — obniżka — 437 


— projektów budynków mieszkalnych — 189 

— projektów budynków prototypowych — 148 

— projektów eksportowych budynków budownictwa ogólnego — 
1023 

— projektów indywidualnych budynków izy Óh objętych 
wojewódzkimi zestawami — 896 

— projektów w zakresie prac geodezyjnych — obniżka — 904 

— rozliczeniowe — ustałanie przez dyrektorów zjednoczeń, za- 
rządów i jednostek równorzędnych — 503 . 

— sposób opracowywania wniosków o ustalenie lub zmianę — 
1342 ; ; 

— stałe dla budynków mieszkalnych objętych wojewódzkimi ze- 
stawami projektów — ustalanie i stosowanie — 1213 i 


"CZYNY SPOŁECZNE 


Str. 74 


— typowych projektów budowlanych — 129 

— wyrobów niepe!nowartościowych pochodzących z własnej pro- 
dukcji przedsiębiorstw — 672 

— za prace projektowe — obniżka — 436. 

— za prace projektowe — zmiana przepisów — 581 

— za prace projektowe budownictwa ogólnego — 

_ 106, 260 

— za roboty geodezyjne — ustalenie — 610 

— za wyroby — tryb ustalania w resorcie — 410 

— zbytu i detaliczne — właściwość do ustalania — 624 

— zbytu nowych maszyn i urządzeń — 1032 

— zbytu prefabrykatów betonowych i żelbetowych, kruszywa bu- 
dowlanego, okuć budowlanych i stolarki budowlanej — prze- 


zmiany — 


kazanie zjednoczeniom uprawnień do ustalania — 1352 
CENTRALE 
— handlu zagranicznego — uzgadnianie kwartalnych dostaw to- 


warów na eksport i z importu — 605 


CERAMIKA 
— budowlana i przemysł ceramiczny — ustalenia cennika pro- 
jektów technologicznych i mechanicznych — 525 


CIĄGNIKI 
— marki Ursus i Lanz Buldog — zaopatrzenie w 
ny — 28 


iskrochro- 


CIEPŁO" «w 
— odpadowe kotłów i kotłowni — wykorzystanie — 923 


CLEARING í 
— rozliczenia w polsko-radzieckim — 366 


CUDZOZIEMCY 
— zatrudnianie — 1027 


CYKLE : 
— budowy dla zadań inwestycyjnych i obiektów — wykaz nor- 
matywów — 1300 
— budowy dla zadań inwestycyjnych zakładów przemysłu mle- 
czarskiego — wykaz normatywów — 1403 


CYSTERNY 
— samochodowe — przewóz paliw płynnych — 508 


CZAS PRACY 

— maszyn — wprowadzenie właściwych środków kontroli stop- 
nia wykorzystania — 789 

— nieusprawiedliwioeny — 
cownikom resortu — 537 

— pracowników samochodowych — 511; w jednostkach budże- 
towych — 522 

— robotników — badanie — 950 
— skrócony — dla robotników w zespołach GROCH szkło — 
61 i 

— skrócony — w Gliwickich Zakładach Materiałów Izolacyj- 
nych „Izola”, oraz w Oddziale Waty Szklanej Huty Szkła 
„Zabrze” — 298 


niewypłacanie wynagrodzenia pra- 


CZĘŚCI 
— zmienne do maszyn melibracyjnych — przekazanie dystry- 
bucji — 795 


— postępowanie przedsiębiorstw budowlano-montażowych przy 


a realizacji robót — 945 
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DACHY 
— budynków wiejskich — wymiana pokryć bez posiadania pro- 
jektu podstawowego — 942 
— nieracjonalne rozwiązania przy wadliwej zabudowie działek — 
przeciwdziałanie — 98 


DANE WYJSCIOWE 
— tryb i zakres prac związanych ze sporządzaniem — 1374 


DECYZJE 


— o umarzaniu oraz udzielaniu ulg w spłacaniu należności — 


wydawanie — 409 
— wydziałów budownictwa, urbanistyki i architektury w pre- 
zydiach rad narodowych — rejestracja niektórych — 1004 


DEGLOMERACJA 
— nadzór i kontrola — 1185 


DELEGACJE 

— służbowe — 1307 

— służbowe głównych księgowych — poswindezante — 946 
— służbowe — poświadczanie — 727 


DEPUTATY WĘGLOWE 

— normy i zasady wydawania — 764, 1288 

— odbiór z kopalni taborem samochodowym — 788 

— pokrywanie składom opałowym kosztów rozdziału — 832 


DOCHODZENIA 
— powypadkowe — 1096 


DODATKI 

— bieszczadzki — dla pracowników zatrudnionych przy reali- 
zacji inwestycji — 1062 

— dla brygadzistów — 742; za prowadzenie brygady — 1394 

— do cen kosztorysowych nowych robót budowlanych i remon- 
towych wykonywanych w strefach IV i V — 1221 

— do stawek jednostkowych za prace załadunkowe i wyładun- 
kowe — 772 

— mieszkaniowe przejściowe — ustalenie wysokości — 1289, 1347 

— wykazy prac w warunkach szkodliwych dla zdrowia upraw- 
niających do otrzymywania dodatków — patrz WYKAZ 


— z tytułu uprawnien mistrzowskich — otrzymywanie — 818 

— z tytułu posiadania uprawnień budowlanych '— otrzymywa- 
nie — 639 

— za posiadanie uprawnień mistrzowskich dla majstrów. — 413 


— za pracę na niektórych rodzajach pojazdów nei 
513 

— za prace szkodliwe dla zdrowia przy 
zujących — 483 

— za prace w warunkach szkodliwych dla pracowników. inży= 
nieryjno-technicznych Instytutu Techniki Budowlanej — 40 

— za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia w Central- 
nym Laboratorium — Kamienia Budowlanego — 592 

— za prace w warunkach szkodliwych dla szdrowia.w abora- 
torium Przemysłu Izolacyjnego — 572 

— za prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia w instytu- 
tach — 73, 341 ; 


użyciu promieni joni- 


DOKUMENTACJA 

— dla kotłów parowych — obowiązująca — 47 

— geologiczna — właściwe wykorzystanie — 390 

— inwestycji — tryb zatwierdzania w latach 1967—1968 dla nie- 
których zakładów produkcji specjalnej resortu przemysłu 
ciężkiego — 1392 

— inwestycji — weryfikacja — 1277 

— na formy dla nietypowych elementów prefabrykowanych — 
zakres — 559 


Y 


> 
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 — obrotu magazynowego — powiązania z listem przewozowym 
samuchoduwym — 577 

— pracy i płac — weryfikacja i ujednolicenie — 156 

- — pbrojektowa.na papierze światłoczułym — ilość egzemplarzy — 
208 Ą 

— projektowo-kosztorysewa obiektów budowlanych gospodarki 
wodnej — akecptowanie i zatwierdzanie — 270 i 

— techniczna — opracowywanie i zatwierdzanie konstrukcji no- 
wych maszyn i urządzeń — produkcja seryjna — 693 

— techniczno-ruchowa dla maszyn i urządzeń technicznych — 
wprowadzanie rejestru — 356 


— techniczno-ruchowa oraz okresy gwarancyjne — dla maszyn 
wyremontowanych — 1194 

— techniczno-ruchowa — wynagradzanie pracowników — 495 

— zamawianie typowej dla inwestycji budownictwa rolniczego — 
272 

— z zakresu pracy i płac — ujednolicenie i racjonalizacja for- 


mularzy — 653 


DOKUMENTY 

— obrotu magazynowego — powiązanie z listem przewozowym — 
577 < 

— przewózowe stosowane w transporcie samochodowym — 640 

— stanu cywilnego — tryb postępowania — 626 


DOMKI JEDNORODZINNE 
— z tworzyw sztucznych — prototypowa budowa — 448 


€ DOMY 

— jednorodzinne, nowo budowane — tryb postępowania przy 
przekroczeniu 116 m* powierzchni użytkowej — 1108 

 — mieszkalne 4-izbowe — koszt zestawu materiałów budowla- 

3 nych — 142, 186, 240, 848, 980, 1201, 1383 

= — mieszkalne pozostające w zarządzie państwowych zakładów 

pracy — uznanie za zakładowe — 480 


 — mieszkalne zakładowe — przydział mieszkań dla niektórych 
pracowników — 1155, 1380 
— studenckie — przydział mieszkań ES zajmującym 
pokoje studenckie — 799 
— wczasowe, kolonijne i sanatoryjne — projektowanie i reali- 
zacja budowy — 724 
= — zakładowe mieszkalne — zarządzanie — 1155, 1380 
DOSTAWY 
— części zamiennych do maszyn i urządzeń budowlanych i prze- 
mysłu materiałów budowlanych — usprawnienie — 1270 


— kompletnych obiektów przeznaczonych na eksport — 1228 

= — konstrukcji stalowych — 51 

= — kwartalne dostaw towarów na eksport i z importu — uzgad- 
nianie z centralami handlu zagranicznego — 605 

— materiałów budowlanych na cele rynkowe — 616 

— złomu stali, żeliwa oraz metali nieżelaznych — 691 


DOSTAWY, ROBOTY I USŁUGI 

— należności nie zgłoszone ' do eH Ee ed: przez 
przedsiębiorstwa =b70005 Jv wtib: 

 — niewykonane — dochodzenie odszkódowań: — 535 

 — pobieranie wadium przetargowego i zabezpieczenia umow- 

| ne — 349 

< — zlecanie jednostkom gospodarki nieuspołecznionej — 382, 638; 

kontrola zleceń — 434, zaostrzenie kontroli — 714 


 DowoDY 

— księgowe — ae AETIA — 720 3 

= legalnego nabycia matćriałów budowlanych przez osoby fi- 
~ zyczne i prawne — obowiązek posiadania — 132 


= osobiste podstawą Siwiepdzania danych z aktu urodzenia — 
; 628 
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— osobiste — wpisywanie daty przyjęcia do pracy i zwolnie- 
nia — 868 

DOZOR 


| — nad dźwignicami — ustanowienie — 288 


DREWNO 

— gospodarka w budow TEETE 

— impregnacja — 689 

— oszczędne stosowanie w budownictwie — 1211 

— stosowanie w budownictwie specjalnym w latach 1963—1965 — 
708 

—. zakres stosowania w budownictwie — 198, 364 


— 943 


DROGI 

— odległości budynków — 6 

— w wiejskich jednostkach osadniczych — 
ślania szerokości — 1069 


DRUKI 
— racjonalizacja, ujednolicenie i 
(formularzy) — 387 


Gbinicwanie 


DRZEWOSTAN 
— unikanie szkód przy robotach. wiertniczych — 18, 62 
— zabezpieczenie na placach budów — 30 


DYREKTORZY 

— niektórych zjednoczeń — przekazanie uprawnień do ustalania 
cen na wyroby przeznaczone na eksport oraz usługi na rzecz 
odbiorców zagranicznych — 701 j 

— przedsiębiorstw podległych radom narodowym — upoważnie- 
nie do umarzania, odraczania i rozkładania na raty należe 
ności z tytułu niedoborów — 583 

— zjednoczeń — rozszerzenie uprawnień — 1362 

— zjednoczeń, zarządów i równorzędnych jednostek — upraw- 


nienia do ustalania cen rozliczeniowych — 503 d 
DYSCYPLINA 
— budżetowa — powołanie Resortowej Komisji Orzekającej 


o naruszeniu — 517, 786 

— budżetowa — przestrzeganie — 514 

— kontrola przestrzegania porządku — 1285 

— płac — powołanie komisji — 667 

— płae w budownictwie — zabezpieczenie — 619 

— płac w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych — wzmo- 
żenie — 451 

— pracy — przestrzeganie w instytutach wiare: badawczych — 
345 

— pracy w Ministerstwie — przestrzeganie — 337 

— technologiczna produkowanych wyrobów w przedsiębior- 
stwach przemysłu materiałów budowlanych — 526 


DYSTRYBUCJA 
— części zamiennych do maszyn melioracyjnych — przekazanie 
Centrali Handlowej Sprzętu Rolniczego — 795 


DZIAŁALNOŚĆ A 

— gospodarcza — zezwolenia na prowadzenie przez jednostki 
nieuspołecznione — 743 

— pozaoperacyjna o charakterze socjalno-bytowym — 1369 

— szkolnictwa przyzakładowego — kontrola — 983 “ 

— zawodowa w zakresie projektowania w budownictwie — wy- 


tyczne dla rad narodowych na wydawanie zezwoleń — 4:3 


DZIAŁKI 

— wadliwa zabudowa i wynikające stąd nieracjonalne rozwi- 
zania dachowe — przeciwdziałanie — 98 

DZIENNIK BUDOWY. 

— prowadzenie — 1330 


wytyczne do okre- 


manipulacyjnych = 
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DZIENNIKI URZĘDOWE 


. — Budownictwa — ogłaszanie aktów prawnych — 163 
— Budownictwa oraz Urzędowy Ministerstwa — wydawanie — 
975 


„DZIEŃ BUDOWLANYCH” 
‚— pokrycie wydatków — źródła — 915 


„DZIEŃ CHEMIKA” 
— pokrycie wydatków — źródła — 915 


DŹWIGARY 
— strunobetonowe — stosowanie i adaptacja projektów typo- 
wych — 1398 


DŹWIGI 
— nadzór techniczny w zakładach górniczych — 74 
— osobowe — gwarancja udzielana przez przedsiębiorstwa in- 


stalujące — 16 3 

— osobowe i towarowe — jakość robót budowlanych przy wy- 
konywaniu — 25 

— unowocześnienie i poprawa jakości wyposażenia produko- 
wanego przez przedsiębiorstwa resortu przemysłu ciężkiego 
i resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowla- 
nych — 1085 


DŹWIGNICE 
— dozór, ustanowienie — 288 


E 
EGZAMIN 
. — dla uzyskania stwierdzenia kwalifikacji majstra — zmiany 
w szczegółowym programie — 1405 
— na arbitra resortowego Resortowej Komisji Arbitrażowej — 
zakres i tryb składania — 617 
— na uprawnienia budowlane — szczegółowy program — 930, 
1206, 1298, 1404 


EKONOMIKA 
— przekazywanie informacji o osiągnięciach — 821 


EKSPERTYZY 
_ — geologiczne, górnicze — tryb postępowania przy zlecaniu — 66 


EKSPERYMENT 

— dotyczący planowania, kontroli, finansowania i rozliczeń 
w budownictwie mieszkaniowym — zasady prowadzenia — 
1021 


EKSPLOATACJA 
.— obiektów przemysłowych — usprawnienie osiągania projekto- 
wych zdolności produkcyjnych — 1228 
— prowadzenie dziennika, sporządzanie metryk urządzeń wenty- 
lacyjnych — 76 z 
— techniczna kopalń odkrywkowych — 77, 449 


EKSPORT 

— kalkulacje dewizowe dla towarów — zasady i tryb sporzą- 
dzania — 1087 

— kompletnych obiektów — obliczanie zysku kalkulacyjnego 
i funduszu nagród za efektywność — 1222 

— maszyn i urządzeń — dostarczanie przedsiębiorstwom handlu 
zagranicznego instrukcji techniczno-ruchowych i rysunków 
technicznych — 1100 

> planowanie produkcji i środków z tym związanych w zakia- 

/ dach przemysłu szklarskiego specjalizujących się w ekspor- 
cie — 1225 

— surowców mineralnych — zwiększenie — 883 

— towary — kwartalne dostawy — uzgadnianie z centralami 
handlu zagranicznego — 605 

— ustanowienie załączników eksportowych do norm: państwo- 
wych, branżowych i zakładowych — 1017 
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— współpraca resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma- 
teriałów Budowlanych z przedstawicielami resortu handlu za- 
granicznego — 574 

— wykonywanie przez biura projektów pilnych prac ofertowych 
i projektowych — 267 

— wynagradzanie pracowników przedsiębiorstw przemysłowych 


i budowlano-montażowych za efektywność — 1219, 1346 
— wyroby i usługi na rzecz odbiorców zagranicznych — prze- 
kazanie uprawnień w zakresie ustalania cern — 701 


— wyroby — ustalanie norm pracy — 739 


ELEKTROCIEPŁOWNIE 
— zawodowe — zapewnienie wykonania: zadań inwestycyjnych 
w latach 1966—1967 — 1241 


ELEKTROENERGETYCZNE URZĄDZENIA 

— warunki techniczne jakim powinna odpowiadać ochrona prze- 
ciwpożarowa w urządzeniach o napięciu wyższym niż 1 kV — 
1275 

— w pomieszczeniach, strefach i przestrzeniach zewnętrznych 
zagrożonych wybuchem — warunki techniczne — 1276 


ELEKTROWNIE 
— zawodowe — zapewnienie wykonania zadań inwestycyjnych 
w latach 1965—1967 — 1241 


ELEKTRYCZNOŚĆ 
— ograniczenie zużycia energii — 761, 918 
— pobór energii w budynkach nowo oddawanych do użyt- 


_ku — 15 

ELEKTRYFIKACJA 

— rolnictwa — finansowanie, odbiór i rozliczenia inwestycji — 
365 

ELEMENTY 

— budowlane z drewna — zorganizowanie produkcji — 1053 


— budowlane typowe — stosowanie w budownictwie miejskim — 
266 

— grzewcze — stosowanie nowych rodzajów — 447 

— nowe — stosowanie w budownictwie — 1377 

— prefabrykowane betonowe i żelbetowe — zapewnienie właści- 
wej jakości produkcji i montażu — 877 

— prefabrykowane i wielkowymiarowe — wzmożenie nadzoru 
nad budową i montażem obiektów — 165 

— prefabrykowane nietypowe — zakres dokumentacji na for- 
my — 559 

— typowe — obowiązek stosowania projektów w budownictwie 
ogólnym oraz odstępstwa dopuszczalne — 895 

— typowe — stosowanie i adaptacja projektów — 1092 

— typowe 2 betonu — zmiana wykazu — 1139 

— wielkowymiarowe — finansowanie, ewidencjonowanie i roz- 
liczanie wartości zużycia form i podkładów do produkcji — 
460 

— wielkowymiarowe prefabrykowane — uwzględnianie lokal- 
nych możliwości i warunków transportu — 1127 


ENERGETYKA A z 
— uzgadnianie planów rozwoju techniki oraz prac naukowo-ba- 
gawczych — 922 


ENERGIA ELEKTRYCZNA 

— normy zużycia — 1210, 1384 

— ograniczenie zużycia — 761, 730, 918 

— pobór w budynkach nowo oddawanych do użytku — 15 

— premiowanie pracowników przedsiębiorstw przemysłowych za 
oszczędne zużycie — 1218 Z 


ETAPY 
— roziiczeniowe obiektu — opracowywanie tabeli — 952 


EWIDENCJA 

— danych dotyczących stosunku pracowników do powszechne< 
go obowiązku wojskowego — prowadzenie — 378 

kar i odszkodowań umownych w przedsiębiorstwach budow- 
lano-montażowych — 1370 

księgowa elementów baraków składanych — 324 

księgowa konstrukcji stalowych i wielkowymiarowych pre- 
fabrykowanych konstrukcji żelbetowych — 400 

księgowa premii oszczędnościowych wypłacanych kierowcom 
samochodowym — 728 

księgowa wielkowymiarowych prefabrykowanych konstrukcji 
żelbetowych — 563 

nakładów na inwestycje pozaplanowe — 737 

obiegu półwyrobów i wyrobów gotowych w produkcji w ma- 
gazynach i przy wydawaniu — 1136 

operacji związanych z realizacją kredytów bankowych — 729 
podstawowych maszyn budowlanych — 518 

ubezpieczeń majątkowych i osobowych w jednostkach pod- 
ległych — 484 

wartości zużycia form i podkładów do produkcji elementów 
wielkowymiarowych — 460 

zapiecza tymczasowego przedsiębiorstw budowlano-montażo- 
wych — 367 

zwolnień do prac społecznych — 710 


F 


— stosowanie w budownictwie — 687 


FINANSOWANIE 

— elementów baraków składanych — 324 

3 napraw maszyn i urządzeń budowlanych — 1381 

odbioru i rozliczeń inwestycji związanych z elektryfikacją 
rolnictwa — 365 

ogłaszanie sprawozdań — 498 

placówek kulturalno-oświatowych w zakładach pracy — 423 
prac projektowych z planu typizacji — wykonywanie przez 
osoby fizyczne w wyniku konkursu — 226 

wartości zużycia form i podkładów do produkcji elementów 
wielkowymiarowych — 460 

zakładów badań i doświadczeń — 726 

żywienia zbiorowego pracowników przedsiębiorstw — 52 


FORMULARZE 

— dokumentacji z zakresu pracy i płac — ujednolicenie i ra- 
= cjonalizacja — 653 

— ujednolicenie — powołanie Międzyresortowej Komisji — 765, 
1047 

wzory stosowane w gospodarce mechaniczno-energetycznej — 
402 e 


FUNDAMENTY 

— pale żelbetowe — stosowanie przy posadowieniu — 33 

— płytkie dla budynków wiejskich — wytyczne projektowania 
i wykonania — 565 


FUNDUSZ 

— dyspozycyjny — zasady tworzenia i wykorzystywania — 1246 
- konkursowy w państwowych biurach projektów — zasady 
tworzenia, planowania i korzystania — 1263 ` 

>— kwartalny nagród — dla zjednoczeń przemysłowych — za- 
sady przyznawania — 417 

= nagród za efektywność eksportu kompletnych obiektów = 
e 1222 

osobowy płac — nieuwzględnianie wypłat przy obliczaniu 
' składek na ubezpieczenia społeczne — 553 

— płac bezosobowy — gospodarowanie — 1099 h 
płac niektórych grup pracowników przedsiębiorstw budowla- 
no-montażowych — zasady planowania i kontroli — 666 

= płac — poprawa gospodarowania w przedsiębiorstwach bu- 
dowlano-montażowych — 1395 
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— płac w biurach projektów — zasady planowania i tworze- 
nia — 116 

— płac — wypłacanie premii i nagród poza planem- lub -ze 
środków nie objętych funduszem płac — 876 

— płac — zabezpieczenie dyscypliny wypłat — 339 

— Postępu "Technicznego — zasady tworzenia, przeznaczania 


i gospodarowania — 575 
— premiowy dła poszczególnych grup pracowników umysło- 


wych w przedsiębiorstwach budowłano-montażowych — 859 

— premiowy „0,2% — tworzenie w pzzedsiębiorstwach pro- 
dukcji pomocniczej, transportowych oraz w*WPPP ,„Zaple- 
cze” — 1233 

— przedsiębiorstw budowlano-montażowych — tworzenie — 972 

— przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego nie będących 
przedsiębiorstwami budewlano-montażowymi — 984 

— reklamowy — gospodarowanie — 1280 = 

— szkód górniczych w przemyśle cementowym — 853 

— zakładowy — korekta podstawy obliczeniowej odpisów — 558 

— zakładowy w przedsiębiorstwach — podstawowe zadania rze- 
czowe stanowiące podstawę utworzenia — 749 

— zakładowy — wypłaty nagród — uzależnienie od termino- 
wego i.prawidłowego rozliczenia zużytych materiałów — 921 

G 

GARAŻE 

— motocyklowe w osiedlach mieszkaniowych — projekiowa- 
nie — 150 

— zespołowe boksowe — pozwolenia na budowę — 1318 

GAZ 

— instalacje zasilane z sieci miejskiej — projektowanie i wy- 
konywanie — 20, 22, 97 5 

— instalacje zasilane ze zbiorników przenośnych — 178 


— dokumentacja — właściwe wykorzystanie — 390 

— prace związane z badaniami przydatności gruntu — tryb po- 
stępowania przy zlecaniu i wykonywaniu — 685 

— publikacje w prasie i literaturze fachowej — 533 


GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 
— udzielanie informacji — 1410 


GŁÓWNY SPECJALISTA 
— zakres obowiązków w biurach projektów — 216, 263 


GOSPODARKA 

— bezosobowym funduszem płac — 1099 

— drewnem w budownictwie — 943 

— finansowa instytutów naukowo-badawczych — zasady — 902 

— funduszem reklamowym — 1280 

— łożyskami tocznymi — usprawnienie — 809 

— magazynowa w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych — 
979 

— magazynowa w przedsiębiorstwach EW Y i uslugo- 
wych — 358 

— magazynowa w  przedsiębiorstwach przemysłu terencwego 
materiałów budowlanych — 406 

— makulaturą — 421 

— materiałami pędnymi- — kontrola — 384; zaostrzenie kon- 
troli — 1115 

— materiałowa — 612 s 

— materialówa — współpraca ze związkami zawodowymi i orga- 
nami samorządu robotniczego — usprawnienie — 810. 

— mechaniczno-energetyczna — stosowanie wzorów formula- 
rzy — 402 

— modelami odlewniczymi — uporządkowanie — 69 

— nieuspołeczniona — wykonywanie robót na rzecz jednostek 
gospodarki uspołecznionej — umowy — 438 

— nieuspołeczniona — zlecanie dostaw, rcbót i 
kom — 382, 638, kontrola zleceń — 434; zaostrzenie kontroli 
zleceń — 714, 


usług jednast-- 


w 
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odpadami i złomem metali — opracowanie instrukcji — 803 
olejami i smarami — poprawa — 1091 

opakowaniami — 547, dalsza poprawa — 1150 

opakowaniami drewnianymi i tekturowymi — zasady obrotu 
i gospodarki — 606 

oszczędna szkłem okiennym w budownictwie — 458 
paliwami płynnymi — 379, 879 

papierem i przetworami — oszczędna — 582 

prawidłowa złożem w zakresie eksploatacji kopalin — 486 
przyrządami unikalnymi pomiarowo-kontrolnymi i laborato- 
ryjnymi — 1068 

samochodowymi pojazdami służbowymi — 1286, 1329 

stalą przy robotach budowlano-montażowych — 429 
surowcami. materiałami i paliwami — doskonalenie — 849 
środkami strzałowymi w zakładach górniczych — 773, 1052 
środkami trwałymi usprawnienie organizacyjne i tech- 
niczne — 663, 674 

taborem samochodowym — wymiana usług przewozowych po- 
między resortem MBiPMB i MLiPD — 927 


— usprawnienie transportowej i przeciwdziałanie nadużyciom 
materiałowym — 631 

— zapasami materiałowymi — okresowe analizy — 936 

— zasobami surowców w zakładach eksploatujących złoża ko- 
palin nie podlegających przepisom prawa górniczego — 955 

— zbiornikami na produkty naftowe — racjonalna — 302 

GOSPODAROWANIE 

— zapasami materiałowymi w jednostkach podległych — 571 


GOSPODARSTWA ROLNE 
— inwentarskie obiekty indywidualne — organizacja, zaopatrze- 
nie i planowa budowa — 1084 


GÓRNICTWO 

— budynki zakładów górniczych resortu górnictwa i energety- 
ki — zaliczanie do budownictwa powszechnego — 269 

— dopuszczenie śrocków strzałowych w zakładach nie podle- 
gających prawu górziczemu — 1114 A 


— eksploatacja kopalń odkrywkowych — przepisy tecbnicz- 
ne — 449 ; 

— gospodarka środkami strzałowymi w zakładach — 1773 

— miernicze plany robót -- sporządzanie i uzupełnianie — 430 

— nadawanie stopni górniczych — 60 

— podziemne w zakładach resortu — nadzór Centralnej Stacji 
Ratownictwa Górniczego — 911 

— roboty strzałowe — odstępstwa od przepisów — udzielanie — 
1071 

`— specjalne świadczenia i wyróżnienia dla pracowników — 353 


— sprawdzanie wiadomości u osób kierujących robotami górni- 
czymi — 72 


— stanowiska kierownictwa i dozoru ruchu zakładów w prze- 
myśle materiałów budowlanych — 593 
r stosowanie chloranowych zapalaczy lontowych 60 sek. — 306 


' — środki strzałowe — składowanie i gospodarka w zakładach 
podległych — 1052 

— warunki techniczne przy projektowaniu i wznoszeniu budyn- 
ków na terenach eksploatacji górniczej — 170, 432 


— warunki techniczne przy wznoszeniu budowli i budynków 
murowanych na terenach obszarów górniczych — 432 

— wzory. mundurów — 59 

— zakłady — kontrola i badanie roczne dźwigów i urządzeń 


dźwignicowych — 74 

— zakłady odkrywkowe — składy materiałów wybuchowych oraz 
przechowywanie środków strzałowych — 325, 404 

— zlecanie ekspertyz — 66 z 

— zwiększenie bezpieczeństwa pracy przy zbliżaniu się robota- 
mi górniczymi do innych podziemnych wyrobisk górni- 
czych — 769 z 
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GRANICE i 
— Warszawskiego Zespolu Miejskiego — 3 


GRUNTY 

— leśne — zabezpieczenie przed pożarami — 27, 58 
— pobieranie kruszywa naturalnego — 781 
GWARANCJA 


— dfa wyremontowanych maszyn — 1194 
— udzielana przez przedsiębiorstwa instalujące dźwigi 


osobo= 


we — 16 
H 
HAMULCE ; 
— pojazdów samochodowych, zespołów złożonych i pojazdów sa= 
mochodowych i przyczep — badanie skuteczności — 1310 
HARCERSTWO 


— rozwój w zasadniczych szkołach przyzakładowych — 1132 


HOTELE ROBOTNICZE 

— dokonywanie kontroli — 476 

— normy wyposażenia — 566 

— opłaty za miejsca — 613 

— przestrzeganie przepisów meldunkowych — 539 

— przygotowanie na okres zimy — 540 

— zagadnienia dotyczące właściwego prowadzenia — 323 


HUTY 
— szklarskie — bezpieczeństwo i higiena pracy — 485 


I 
IMPORT 
— surowców mineralnych — ograniczenie — 883 X 
— towarów — kwartalne dostawy — uzgadnianie z centralam: 


pono ZABLNICZCZO — „605 


granicznego — 574 
— wyeliminowanie nieuzasadnionego przy 
szyn i zakładów przemysłowych — 785 


projektowaniu ma= 


IMPREGNACJA 
— drewna — 689 


INDEKS 
— materiałowy — stosowanie jednolitego — 1158 
INFORMACJA 
— dla Głównego Urzędu Statystycznego — 1410 
— o osiągnięciach w dziedzinie techniki i ekonomiki — prze- > 
kazywanie — 821 y 7 a s 
o przestępstwach gospodarczych — zasady i tryb przekazy wą 
nia organom Milicji Obywatelskiej — 658 +08 
o stosowaniu materiałów zamiennych — organizacja i rozpo 
wszechnianie — 1366 
techniczna i ekonomiczna w biurach projektów — zasady za+ 
szeregowania pracowników ośrodków — 277 
techniczna i ekonomiczna w budownictwie — prowadżenig 
i koordynacja — 183; organizacja — 694 Abis ' 
INSPEKTOR adj z 
— nadzoru inwestorskiego — obowiązki w zakresie przestrzega: 
nia bhp przy wykonywaniu robót budowlanych — 947 
INSTALACJE A 
— do produkcji gazów technicznych — uzgadnianie inwestycji 
budowy i rozbudowy — 369 1 
— elektryczne — cennik projektów — 892 
— gazowe — 20, 22; zasilane ze zbiorników przenośnych — 178 
— kanalizacyjne — stosowanie rur azbestowo-cementowych do 
budowy — 1070 
— piorunochronne typu lekkiego — warunki techniczne — 179 
— rozruch — ustalanie wynagrodzeń — 140 
— wodociągowe i kanalizacyjne — 41 


i dokonywanie rozliczeń — 141 


INSTRUKCJA 

 — kancelaryjna Ministerstwa — 579 

— montażu budynków o konstrukcji wielkopłytowej — 556 
—0 gospodarce odpadami i złomem metali — opracowanie — 


863 
 — techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń eksportowych i ofe- 
rowanych na eksport — dostarczanie przedsiębiorstwem han- 


dlu zagranicznego — 1100 


INSTYTUTY 
 — dodatki przy pracach szkodliwych dla zdrowia — 73 


— Instytut Techniki Budowlanej — dodatki za prace szkodliwe 

~ dla zdrowia — 40 

 — naukowo-badawcze — nagradzanie i premiowanie pracowni- 

F ków — 659 

— naukowo-badawcze — wykaz prac szkodliwych dla zdro- 
wia — 341 

_— naukowo-badawcze — zasady gospodarki finansowej — 902 


 — przestrzeganie dyscypliny pracy — 345 

— świadczenie usług w zakresie badań jakościowych Grdodności 
z normą) — 1123 

; — uposażenie pracowników zatrudnionych w RBA jednost- 
kach organizacyjnych — 669 

 — współpraca ośrodków. badawczych Instytutu Techniki Budow- 
lanej z wydziałami budownictwa, 
wojewódzkich rad narodowych — 1318 


INTERNATY 


 — jednostkowe koszty pudowy — 1371 
— stosowanie projektów dla budownictwa — 235 


INTERWENCJE 
_— prokuratura w trybie przepisów KPA — 812 


INWALIDZI 
— zatrudnianie — 771 


INWENTARYZACJA 

— produkcji budowlano-montażowej w toku — 1190 

— rzeczowych składników majątkowych — 635 

— składników majątkowych przez jednostki podległe — 509, 776, 
840 

— składników majątkowych — zasady i spósób przeprowadza- 
nia — 678 j 

INWESTOR 

= — przekazywanie 

i ciężkich — 37 


konstrukcji stalowych — skomplikowanych 


INWESTYCJE 
-— analiza ekonomiczna w dokumentacji inwestych produkcyj- 
nych i usług materialnych — wytyczne — 1072 
—. Bieszczady — dodatki dla pracowników zatrudnionych przy 
realizacji — 1062 „ya SaSu ui 
— budowlane — cennik projektów EEUE zagospodarow ania — 
= 475 


| — budownictwa kolejowego i drogowego w resorcie komuni- 

kacji — projektowanie — 1389 = 

— budownictwa przemysłowego — OPaYPYSNE organizacji bu- 
dów — 26 

— budownictwa rolniczego — tryb zamawiania dokumentacji 
typowej — 272 

— budownictwa specjalnego w zakresie obronności kraju — lo- 
kalizacja — 220 € ; r s 

"— budowy i rozbudowy instalacji do produkcji gazów technicz- 

nych — uzgadnianie — 369 


Nr 14 DZIENNIK REF MIN. 
— z zakresu budownictwa ogólnego — ustalanie wynagrodzeń 


urbanistyki i architektury 


BUD. I PRZEM. MAT. BUD: Str. '79 

— dla przygotowania produkcji silników wysokoprężnych „H” 
i „L” — realizacja — 1399 

— nAi linicwe w miastach i * osiedlach — 168 

— lokalizacja szczegółowa — stosowanie przepisów — 1353. 


— oddawanie do użytku (eksploatacji) w zakresie budownictwa 
ogólnego — szczegółowy tryb i zasady — 529 

— oddawanie do użytku (eksploatacji) — zasady i tryb — 450; 
w zakresie komunikacji — 529 


— plany zagospodarowania terenu — wytyczne sporządzania — 
1072. 

— pozapłanowe — ewidencja nakładów — 737 

— produkcyjne w branży materiałów budowlanych — ustalenie 


cennika na opracowanie części ekonomicznej w założeniach 
i projektach — 1626 
— projektowanie — 1072 


— rescrtu górnictwa i energetyki — projektowanie — 1391 


— Resortu MBiPMB — uzgadnianie projektów i projektów 
wstępnych — 464 

— rolniczych — utrata mocy obowiązującej niektórych przepi- 

" sów — 1416 


— służby zdrowi ia — zapewnienie warunków prawidłowego prze- 
biegu — 587 

— terminy umowne realizacji — zaktualizowanie — 1351 

— uzgadnianie lokalizacji z organami gospodarki wodnej — 96. 

— uzgadnianie szczegółowej lokalizacji z terenową służbą łącz- 
ności — 164 

— weryfikacja dokumentacji — 1277 

— w zakresie wodnych melioracji — oddawanie do użytku — 138 

— wykaz normatywów cykli budowy dla zadań i obiektów — 


1300 
— związane z elektryfikacją rolnictwa — finansowanie, odbiór 
y i rozliczenia — 365 s 
INŻYNIER 
— stosowanie tytulu — 393 
IZOLACJE 


— stosowanie wyrobów do wodoszczelnych — 939- 
— termiczne — wykonawstwo — 417 


J 

JAKOŚĆ N 

— betonów w konstankója budowlanych — wykonywanie ba- 
dań — 1419 

— nawozów sztucznych, wapna nawozowego i PORE środ= 
ków ochrony roślin — kontrola — 708. 

— produkcji w przedsiębiorstwach przemysiu materiałów bu- 
dowlanych — organizacja kontroli — 603 

— stolarki — 671 i 


JEDNOSTKI ` 

— gospodarki nieuspołecznionej, produkujące artykuły nietypo- 
we — upoważnienia przedsiębiorstw do uzgadniania cen — 778 

— gospodarki nieuspołecznionej — zezwolenia na prowadzenie 

` działalności gospodarczej — 743 

— gospodarki nieuspołecznionej — zlecanie dostaw, robót i usług 
'— 382, 638; kontrola zleceń — 434; zaostrzenie kontroli — 714 

— nadzorowane — organizacja aparatu rewizyjnego Ww JES poSI 
kach nadzorowany ch — 779, 680 


— organizacyjne resortu — ochrona budowli przed ace, — 


878 7 
— resortu — udział w Międzynarodowych Targach Poznań- 
skich — 745 R ; 
K 
KADRY 


— energetyków —.roztoczenie opieki =: 44 
— pedagogiczne w szkołach przyzakładowych — kwalifikacje — 
1401 


— rezerwowe na stanowiska kierownicze — 463 


TOUR 
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KALKULACJA 
— dewizowa dla towarów przeznaczonych na eksport — zasady 
i tryb sporządzania — 1087 


KAMIEŃ 

— budowlany, drogowy — utworzenie międzyresortowej komisji 
do spraw gospodarki — 435 

— naturalny w budownictwie — zakres stosowania — 445 

KARY 

— umowne — ewidencja w przedsiębiorstwach budowlano-mon- 
tażowych — 1370 

— umowne za przetrzymywanie cementowagonów — 1387 

KASY 

— zapomogowo-pożyczkowe związków zawodowych — wynagra- 
dzanie pracowników prowadzących księgowość — 428 

KATALOG 


— Budownictwa — karty katalogowe — 1364 
— jednolitych (powszechnie obowiązujących) norm i cen akordo- 
- wych — 1262, 1376, 1426 
— stolarki typowej — wprowadzenie nowego — 528 
— wskaźników nakładów rzeczowych i kosztów elementów 
i obiektów — opracowanie — 137 
— zaniechanie opracowywania kart z Działu KB6 — 941 


RATASTROFY 
— budowlane w budcwnictwie powszechnym — 1061 


- KIEROWCY 


— nadawanie odznaki „Wzorowego” — 709 

— samochodowi — stosowanie akcerdowego systemu płac — 944 

— samochodowi — szkolenie — 815 

— samochodów osobowych — ustalanie limitów godzin nadlicz- 
bowych — 808 

— premia indywidualna przekraczająca 35/0 A za- 
sadniczego — wypłacanie — 521 

— premie oszczędnościowe — ewidencja księgowa wypłacanych 
kierowcom samochodowym — 728 

— premiowanie za zdanie opon nadających się do użytku — 433 

— wozów ciężarowych i ich pomocnicy — premiowanie zatrud- 
nionych w transporcie własnym — 524 


KIEROWNIK BUDOWY 
— kwalifikacje — 1330 
— protokolarne przejmowanie obowiązków — 31 


KINA x 


— wiejskie stałe — zasady i tryb wyrażania zgody na urucha- 
mianie w adaptowanych pomieszczeniach — 873 


KLĘSKI ŻYWIOŁOWE 


— odbudowa wsi po zniszczeniach — opracowywanie miejsco- 
wych planów zagospodarowania przestrzennego — 121 


"— zwalczanie — udział organów terenowej obrony przeciwlot- 


niczej — 541 
KLUBY 5 
— techniki i racjonalizacji — zapewnienie w planach technicz- 


no-ekonomicznych przedsiębiorstw środków na wykonywanie 
badań — 1044 


KODEKS 
— cywilny i postępowania cywilnego — stosowanie — 1094 
-— postępowania administracyjnego — załatwienie interwencji 


prokuratora — 812 


` KOKS 


— obliczanie zużycia do ogrzewania budynków — 35 


- KOLEJE 


— 50% ulgi przy przejazdach kolejowych — wydawanie legity- 
macji służbowych — 787, 1051 


KOMISJE 
— Cenników Projektowych — powołanie — 1203 
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— Centralna Nagród — powołanie i tryb działania — 1648 
— do Spraw Ograniczenia Importu Inwestycyjnego — powoła- 
nie — 1157 ; 


— dyscypliny płac — powołanie — 667 i 

— egzaminacyjne dla sprawdzania kwalifikacji osób sprawują- 
cych kierownictwo i nadzór nad eksploatacją urządzeń ener- 
getycznych — 1293 À ; 

— Główna, Urbanistyczna — powołanie — 135; regulamin — 145 

— Międzyresortowa do spraw gospodarki kamieniem budowla- 
nym, drogowym, żwirem i kruszywem — utworzenie — 435 

— Międzyresortowa do spraw produkcji i stosowania materia- 
łów budowlanych z tworzyw sztucznych — 707 E 

— Międzyresortowa do ujednolicania formularzy — powołanie — — 
165, 1047 

— Norm, Cen i Wskaźników na roboty budowlane i montażo- 
we — powołanie — 855 

— norm pracy — powołanie resortowej — 569 

— normalizacyjne — powołanie — 696 b 

— Oceny Norm Zużycia Surowców, Materiałów, Paliw i Energii ~ 
Elektrycznej w Przemyśle oraz Komisji Oceny Projektów 
Norm Zużycia Materiałów w Budownictwie — powcłanie — — 
1063 

— Oceny ofert i warunków kontraktowych transakcji eksporto- 
wych kompletnych obiektów — 1065 

— ograniczenia stosowania aluminium w budownictwie — po- 
wołanie — 1039 

— Prawna Budownictwa — powołanie — 900 

— Resortowa Cen — powołanie — 1160 

— Resortowa Orzekająca o naruszeniu dyscypliny budżetowej — 
powołanie — 517, 786 

— resortowe — zmiany w składach niektórych — 512 

— Rozjemcza — powołanie — 494 

— Szkolenia i Doskonalenia Kadr — powołanie — 1232 

— urbanistyczno-architektoniczne — zasady powoływania, órga- 
nizacji i trybu działania — 846 s 

— wojewódzkie: koordynacji, norm pracy oraz branżowe norm 
pracy — powołanie — 487 , 3 

— Wynalazczości w Ministerstwie — powołanie i tryb działa- 
nia — 760 


KC PZPR — patrz POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOT- ` 
NICZA 


KOMUNIKACJA 
— budownictwo specjalne — nadzór budowlany nad budową, 
rozbiórką i utrzymaniem obiektów — 912 
i 

KONDYGNACJE 


— w budownictwie wielkopłytowym — wysokości — 149 


KONFERENCJE 

— organizowanie — 801 

— służbowe — 1307 

— zawiadamianie NIK — 549 


KONKURSY 
— na projekty dla potrzeb budow miota — - 894 


KONTRAKT 


KONTROLA 

— budowy obiektów budownictwa powszechnego, realizowanego 
metodami uprzemysłowionymi — 1234 

— działalności szkolnictwa przyzakładowego — 963 

— funduszu płac niektórych wydzielonych grup pracowników É 
przedsiębiorstw budowlano-montażowych — 666 

— gospodarki materiałami pędnymi — 384, 1115 3 

— ilościowa zaplecza tymczasowego w pr POP RROET WE bu- 3 


dowlano-montażowych — 367 
i 
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— jakości nawozów sztucznych, wapna nawozowego i chemicz- 
nych środków ochrony roślin — 708 

— jakości produkcji i unowocześnienia wyrobów produkowanych 
przez przedsiębiorstwa przemysłu materiałów budowlanych — 
1018 

— kwater i hoteli — 416 

— materiałów zużytych do robót ogólnobudowlanych w przed- 
siębiorstwach budowlano-montażowych — 889 

— materiałów zużytych do robót specjalnych — 890 

— materiałów zużytych w produkcji pomocniczej przedsiębiorstw 
wykonujących roboty ogólnobudowlane — 1025 

— nad deglomeracją — 1185 

— ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego w zakre- 
sie rozmieszczenia i intensywności wykorzystania terenów — 
86] Ę 3 

— produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu materiałów bu- 
dowlanych — 603 

— społeczna nad zakładami przemysłowymi 
obowiązki zakładu pracy — 1322 

— stanu zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej — 
497 ` $ 

— stopnia wykorzystania czasu pracy i obciążenia maszyn — 789 

— stosowania wskaźników zużycia stali i betonów w budownic- 
twie — 157 

— wewnętrzna w przedsiębiorstwach — 573 

— wydawania poza przedsiębiorstwo składników majątkowych — 
prawidłowe zorganizowanie — 647 

— wykonania postanowień aktów normatywnych — 286 

— wykorzystywania przez pracowników zaświadczeń o czasowej 
niezdolności do pracy — 959 

— wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego — 471 

— w wydziałach architektury i nadzoru osób odpowiedzial- 
nych — 103 3 

— w zakresie gospodarki zasobami surowców w zakładach eks- 

- ploatujących złoża kopalin niepodlegających przepisom prawa 

górniczego — 955 

— zaplecza socjalno-bytowego przedsiębiorstw w okresie zimy — 
831 

— zleceń na dostawy, roboty i usługi udziełane jednostkom go- 
spodarki nieuspołecznionej — 714 


` 


służby zdrowia — 


f 


KONSERWACJA 

— odzieży roboczej i ochronnej — 315 ` 

KONSTRUKCJE 

— budowlane nowe — stosowanie w budownictwie — 1377 

— budowlane — oszczędność stali przy projektowaniu — 195 

— budowlane — wykonywanie badań jakości betonów — 1419 

— kablobetenowe oraz metalowe — stosowanie, projektowanie, 
produkcja i montaż — 1043 

— kablobetonowe prefabrykowane — prawidłowość rozwiązań 
projektowych oraz ich wykonanie i montaż w budownie- 


twie powszechnym — 872 

— kablobetonowe typowe — stosowanie i adaptacja projektów — 
1092 

— kanałów wentylacyjnych — 576 

— nośne stalowe i drewniane — zabezpieczenie przed awaria- 
mi — 63 Bea SAEI VA UART ECE 9 i 

— nowych maszyn i urządzeń — produkcja sery'na — opraco- 
wywanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej — 693 

— odbiegające od powszechnie stosowanych — projekty — 1311 

— stalowe i wielkowymiarowe prefabrykowane żelbetowe — ewi- 
dencja księgowa — 400 

— stalowe — przydziały, rozdzielniki i uzgodnienia dostaw — 51 

— stalowe skomplikowane i ciężkie — przekazywanie inwesto- 
rom — 37 


— stalowe w projektach budowlanych — dobór gatunków stali — 


1119 
— stalowe — wprowadzenie wskaźników zużycia stali — 1016 
— stalowe — zlecenia na wykonanie — 319 k 
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— zaliczane lub nie zaliczane do wartości produkcji przedsię- - 


biorstw budowlano-montażowych — 1268 

— z betonu sprężonego — projektowanie, wykonanie i montaż — 
919 ` 

— żelbetowe — stosowanie stali prętowej — 826 


— żelbetcwe wielkowymiarowe prefabrykowane — ewidencja 
księgowa — 563 

KOORDYNACJA 

— branżowa jednostek organizacyjnych wykonujących roboty 


budowlano-montażowe dla rolnictwa — 1271 

— branżowa w budownictwie — 1264 

— branżowa w projektowaniu  architektoniczno-budowlanym 
obiektów budownictwa ogólnego — 1035 

— branżowa w projektowaniu  architektoniczno-budowianym 
obiektów przemysłowych — 986 

— branżowa w remontach podstawowych maszyn budowlanych 
— 851 

— informacji technicznej i 
prowadzenie — 183 

— komisje wojewódzkie — powołanie — 487 

— obrotu towarowego i detalicznego materiałami budowlany- 
mi — zasady oraz wyznaczenie jednostek wiodących — 884 

— planów postępu technicznego w budownictwie z bilansami 
miejscowych zasobów materiałów — 871 

— prac w dziedzinie zastosowania metod matematycznych i elek- 
troniki obliczeniowej w systemie planowania i zarządzania — 
1238 


ekonomicznej w budownictwie — 


— Projektowania Wyposażenia Wnętrz Mieszkalnych — Podko- 
misja Międzyresortowa — powołanie — 1247 

— wymiarowa w budownictwie — stosowanie — 441 

— wymiarowa w budownictwie przemysłowym — 209 


— Zjednoczenia Przemysłu Okuć i Instalacji Budowlanych — 
rozszerzenie zakresu — 1223 


KOPALINY 


— niepodlegające przepisom prawa górniczego — wzmożenie 
nadzoru i kontroli w zakresie gospodarki zasobami surowców 
w zakładach eksplcatujących złoża — 955 


— zasoby — stosowanie przepisów dotyczących ustalania — 735. 


KOPALNIE 

— glin ceramicznych — wynagradzanie ratowników, mechani- 
ków oraz pracowników przy akcjach ratowniczych — 595 

— odbiór deputatów węgla taborem samochodowym — 788 

— odkrywkowe — bezpieczeństwo pracy — 829 

— odkrywkowe — przepisy technicznej eksploatacji — 77 


KROROZJA . 

— elektrolityczna — zapobieganie i zwalczanie — 29 

— ochrona budowli, materiałów, maszyn i urządzeń budowla- 
nych — 878 


KORPUS TECHNICZNEGO POŻARNICTWA 
— zatrudnianie na utworzonych. stanowiskach — 679 


KOSZTORYSY 


— budownictwa ogólnego i przemysłowego — zmiany cen — 127. 


— dla obiektów — wytyczne sporządzania — 1072 i 
— na roboty budowlane i montażowe wykonywane po dniu 


31 grudnia 1965 r. — podstawy sporządzania — 1001 ć 
— przecena lub przeliczenie istniejących na roboty budowlane 


i montażowe wykonywane po dniu 31 grudnia 1965 r. — 1030, 
1058, 1245 i 
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N È — zabezpieczenie jakości i prawidłowości opracowań — 215 KSIĘGOWY 
f — zatwierdzanie powszechnie obowiązujących normatywów — | — biegły — wyciąganie wniosków z orzeczeń — 470 
> 182 A — główni — stanowiska i wynagradzanie „— 483; pelnomocnic- 
3 „ROB i a twa — 573 
É: * ROSZTY 
br — bezpośrednie oraz dodatkowe robót budowlano-montażowych KULTURA 
48 — stawki narżutów — 1002, 1066, 1386 — fizyczna i sportowa — dalszy rozwój — 71 
p — budowy studni przy nowo budowanych szkołąch — pokrywa- KURSY 
a MET > A REOT s > = — organizowanie poza godzinami pracy — 717 
k — elementów i obiektów — opracowanie katalogów wskaźni- 
AW DNI ; 22% : KWALIFIKACJE 
— jednostkowe budowy szkół zawodowych, liceów ogólnokształ- | __ fachowe do sporządzania projektów dla specjalności nie obję- 
cących, internatów, warsztatów szkolnych i przedszkoli — tych prawem buduwlanym 123, 327 
« cry Y9, 
seik w ARM gs — fachowe majstrów budowlanych -w, budownictwie powszech- 
— materiałowe — obniżenie — nym — 967, 1056, 1405 ę 


— podkładów kartograficznych do planowania przestrzennego 
terenow wiejskich — pokrywanie — 278 

podróży — likwidacja zaliczek — 562 

podróży pracowników czasowo przeniesionych — zwrot — 935 
— przejazdów służbowych koleją — uprawnienia do zwrotu pra- 
J eownikom biur projektów — 217 


— fachowe osób wykonujących funkcje techniczne w budownie- 
twie powszechnym — 167, 966, 1153 r 

— kadry pedagogicznej w szkołach przyzakładowych + — 1401 

— kierowników budowy — 1330 

— maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych — 34 

— osób zatrudnionych przy produkcji wielkowymiarowych kon- 


— remontu obiektów budowlanych w rolnictwie — uproszczony Stekcyznych elementów prefabrykowanych dla budownic- 
system szacowania — 1006 twa — 797 
EE RADE ukaze deputatowe JO ponten sktadom opa- | __ pracowników administracyjnych RKA — ustalenie — 675 
owym — PoE — pracowników umysłowych magazynów przedsiębiorstw trans- 
— własne przemysłu materiałów budowlanych — wytyczne do 2 żź SSE 
o owaria anaić pzzekież konani Tano 839 portowych i produkcji pomocniczej — 834 U 
ENONSA EED Aeee r PRAW Š — pracowników umysłowych — wymagane do zajmowania sta- 


— zakupu — rozliczanie — 956 
— zestawu materiałów budowlanych na wybudowanie 4-izbowe- 
go domu mieszkalnego — ustalenia — 142, 186, 240, 843, 980, 


nowisk w przedsiębiorstwach — 334, 523, 578 
— pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa RKA — 
ustalanie — 1258 


ie a EE SE LA AE EEE `| — robotników pełnoletnich — podnoszenie — 1101 a 
ouea EE e E > — wymagane do uzyskania przez robotników tytułów kwalifi- 
KOTŁOWNIE kacyjnych — określenie zawodów — 567 


— zatrudnianie młodocianych powyżej 16 lat przy pracach nie 
wyrnagających kwalifikacji — 403 

— zatrudnianie pracowników pełnoletnich nie posiadających wy- 
maganych kwalifikacji — 424 


— oddawanie bieżąco da użytku — zabezpieczenie ogrzewania 
budynków — 43 i 
— poprawa sprawności oraz wykorzystanie ciepła odpadowego — 


923 sę: ka M x 
— zawodowe pracowników urbanistycznych pracowni i zespołów 
do opracowywania planów zagospodarowania przestrzenne- 
KOTŁY 3 4 y p gospod: P 
— centralnego ogrzewania — premiowanie palaczy za oszczędne A R y Ę 
SS: go_08 p p y Š — zawodowe pracowników zatrudnionych w biurach peojek- 
zużycie opału — 784 tów — 86, 190 


— centralnego ogrzewania — stosowanie — 452 
— poprawa sprawności oraz wykorzystanie ciepła odpadowe- 
go — 923 


— zawodowe pracowników zatrudnionych w działach studiów 
biur projektów — 255 


KWALIFIKOWANIE 
— wyrobów niepełnowartościowych pochodzących z własnej pro- 
dukcji przedsiębiorstw — 672 


KREDYTY 
— bankowe — ewidencja operacji — 729 


KRUSZYWO 

— naturalne — dokumentowanie złóż — 716 

— naturalne — pobieranie z gruntów — 781 

— sortowane — stosowanie — 822 

— utworzenie międzyresortowej komisji do spraw gospodarki — 
435 


KWATERY $ « 
— dokcnywanie kontroli — 476 

— robotnicze — właściwe prowadzenie — 323 

— wynajmowane — warunki socjalno-bytowe — 1324 


i A | 
KRYTYKA LABORATORIA 

— prasowa — 479 — Przemysłu Ceramicznego —# wykaz prac szkodliwych dla 
SS ; zdrowia — 331, 351 I WYISCKAGI 


KSIĘGI EF > — Przemysłu Kamienia Budowlanego — dodatki specjalne za 
— uwag i skarg na budowach — prowadzenie — 363 prace szkodliwe dla zdrowia — 592 

1 $ > — warunki szkodliwe dla zdrowia uprawniające do dodatków — 
KSIĘGOWOŚĆ 75, 81, 82 

— ewidencja premii oszczędnościowych Hu i kierowcom | — w jednostkach organizacyjnych przemysłu materiałów budow- 

samochodowym — 728 lanych — organizacja i zakres działania — 684 

— inwestycyjna — prowadzenie analitycznej — 57 œ — w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych — organizacja 
— księgowanie udziału wystawców krajowych w REZ i zakres działania — 585 
> wych Targach Poznańskich — 550 

— rejestrowa — 54 + ć >, LAKIERY 


— rewizje kompleksowe — 783 ~ - — stosowanie w budownictwie — 687 


LICENCJE 
= nabywanie od osób zagranicznych — 1171 


LIGA OBRONY KRAJU 

— przekazywanie odpadów użytkowych, zbędnych remanentów 
narzędzi pracy, maszyn i innych urządzeń technicznych — 
1105 


LITERATURA 
— fachowa — publikacje z dziedziny geologii — 533 


LOKALE 

— handlowe, gastronomiczne i usługowe w budownictwie miesz- 
kaniowym — wykańczanie wnętrz — 108 

— usługowe w budynkach mieszkalnych — kompleksowe prze- 
kazywanie — 467 

— użytkowe — gospodarka na terenie m.st. Warszawy = 381 

— w małych domach mieszkalnych — postępowanie przy prze- 
kroczeniu 110 m? powierzchni użytkowej — 1108 


LOKALIZACJA * 


benzynowych stacji i składów Ceńtrali Produktów Nafto- 
wych — 219 

— inwestycji budownictwa specjalnego w zakresie obronności 
kraju -— 220 ; 

— inwestycji — uzgadnianie z orgańfami gospodarki wodnej — 96 

— szczegółowa inwestycji budowlanych — 1212 

— szczegółowa inwestycji — stosowanie przepisów — 1333 


— szczegółowa inwestycji — uzgadnianie z terenową służbą łącz- 
ności — 164 

— szczegółowa obiektów budowlanych mogących stanowić prze- 
szkody dla ruchu lotniczego — 1189 

— zaplecza techniczno-gospodarczego i socjalno-bytowego przed- 
siębiorstw budowlano-montażowych — 913 


sji bodse i i Ł 

ŁADUNKI 

— przewóz kolejami normalnotorowymi 
marszrutyzację — 1361 


— premiowanie za 


— wagonów w niedzicle i święta — wzmożenie — 804. 

ŁĄCZNOŚĆ 

— służba terenowa — uzgadnianie lokalizacji szczegółowej in- 
westycji — 164 

— urządzenia podziemne i nadziemne — zapobieganie niszcze- 
niu — 807 i 

ŁOŻYSKA 


— toczne — usprawnienie gospodarki — 809 
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LASY 1 ; M 
— zabezpieczenia przed pożarami — 27, 58 MAGAZYNY : 
— stałe — wyposażenie w maszyny i urządzenia służące do 
LEGISLACJA mechanizacji robót ładunkowych — 763 
— opiniowanie projektów aktów prawnych przez rezydia 
w.r.n. — 651 $ ie MAJSTER 
— opracowywanie i uzgadnianie aktów prawnych — 49 - — budowlany — kwalifikacje fachowe w budownictwie pc- 
— projekty — opracowywanie uwag i opinii — 645 wszechnym E z - D ; 3 
— przygotowywanie aktów prawnych uchwalanych przez RM | 7 dodatki za posiadanie uprawnień mistrzowskich — 413 
i KERM — 554 — kwalifikacje w budownictwie powszechnym — stwierdza- 
— terminowość i jakość opracowań — 386 nie — 1056; zmiany w szczegółowym programie egzaminu — 
— zwiększenie dyscypliny w zakresie zasad obowiązujących przy 1405 
opracowywaniu, uzgadnianiu i przedstawianiu do podpisu 
aktów prawnych — 385 MAKULATURA 
— postępowanie — 646 
LEGITYMACJE r 
= > ` e ndy a ae MANDAT - 
WY Z kn o ulgi przy przejazdach koleja- | __ karny — stosowanie przez ochronę przeciwpożarową — 1045 
mi — 287, 
MAPY $ 


— podkłady — wtórniki matryc — 780 


MARSZRUTYZACJA 


— przewozów węgla kolejami normalnotorowymi — 775 
MASZYNISTKI 

— premiowanie — 399, 598 

MASZYNIŚCI 

— ciężkich maszyn budowlanych i drogowych — kwalifikacje 


i szkolenie — 34, 815 
— udział w przeglądach i remontach ciężkiego sprzętu budow- 
lanego — 300 


MASZYNY 

— awafie — zapobieganie oraz tryb postępowania w przypadku 
ich powstania — 1179 

— badanie, ocena jakości oraz oznaczanie znakiem potwierdza- 
jącym jakość — 1088 

— budowlane ciężkie deficytowe — używanie do robót ziemnych 
i budowlano-montażowych — 380 

— budowlane ciężkie — docieranie — 24 


— budowlane ciężkie i drogowe — obsługa — 321 " 

— budowlane i drogowe — kwalifikacje i szkolenie maszyni- 
stów — 34 

— budowlane i drogowe — obsługa — 352 

— budowlane i przemysłu materiałów budowlanych — uspraw- 
nienie produkcji i dostaw części zamiennych — 1270 

— budowlane — normy zużycia paliwa płynnego — 879 cy 

— budowlane, podstawowe — ustalenie zasad koordynacji bran- 
żowej w remontach podstawowych maszyn budowlanych — > 
851 ś e. 

— budowlane — przygotowanie i eksploatacja w okresie zimo- 
wym — 838 : i 

— budowlane — tymczasowy tryb zlecania remontów — 391 

— ciężkie — wprowadzenie systemu napraw głównych w dro- 
dze wymiany całych maszyn — 1095 l 

— cyfrowe elektroniczne — zabezpieczenie warunków do stoso- 
wania w jednostkach resortu — 657 

"— czas pracy i obciążenie — wprowadzenie właściwych środ- 


ków kontroli stopnia wykorzystania — 789 

— dla budownictwa — typizacja — 850 

— dla potrzeb przemysłu cementowego — zabezpieczenie dcsiaw 
w latach 1963—1980 — 794 ę 

— dokumentacja techniczno-ruchowa oraz okresy gwarancyjne 
dla wyremontowanych — 1194 

— do mechanizacji robót ładunkowych magazynów stałych — 763 

— eksportowane — zabezpieczenie obsługi technicznej — 530 

— melioracyjne — części zamienne — przekazanie dystrybucji — 
795 


LTH 
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— naprawy — system planowania i wykonywania — 1381 
normatywy czasowe oddawania do montażu i eksploatacji — 
768 

obowiązek uzupełniania i uporządkowania dokumentacji tech- 
niczno-ruchowej — 356 

podstawowe budowlane — ewidencja — 518 

produkcja dla przemysłu ceramiki budowlanej i przemysłu 
silikatowego wapienno-piaskowego — 796 

produkcja seryjna — opracowywanie i zatwierdzanie doku- 
mentacji technicznej — 693 

projektowanie — wyeliminowanie nieuzasadnionego 
tu — 785 

remonty — zapewnienie urządzeń RE w okresie obni- 
żonych temperatur — 1093 

rozruch — ustalanie wynagrodzenia — 140 

rozwój krajowej produkcji dla przemysłu cukrowniczego i na 
eksport — 527 

sprawdzanie jakości i pr zdatności do pracy nowych typów — 
545 

stosowanie w jednostkach resortu elektronicznych maszyn 
cyfrowych — 657 

w, -przedsiębiorstwach budowlano-montażowych — zbywanie 
zbędnych — 371 

wynagrodzenia za remonty — 1349 

zaliczane lub nie zaliczane do wartości produkcji przedsię- 
biorstw budowlano-montażowych — 1268 

zbędne — przekazywanie szkołom zawodowym — 465 

zbędne — rozporządzanie — 80 

zbędne — zagospodarowanie — 474 


impor- 


. MATERIAŁY 

analiza stanu zamówień oraz kształtowania się zapasów — 

344, 350 

— budowlane — dostawy na cele rynkowe — 616 

budowlane — dowody legalnego nabycia przez osoby fizyczne 

i prawne — 132 

budowlane — orgarizacja produkcji z tworzyw sztucznych — 

791 

budowlane — tryb uzgodnień projektów budynków mieszkal- 

nych przez jednostki projektowania ze zjednoezemami bu- 

downictwa — 925 

- — budowlane usprawnienie transportu na terenie Górnego 

i Śląska — 752 

— budowlane — ustalenie zasad koordynacji obrotu hurtowego 

i detalicznego oraz wyznaczenie jednostek wiodących — 884 
— budowlane z tworzyw sztucznych —. powołanie Międzyre- 
 sortowej Komisji — 707 

— Cennik Budowlanych — zmiany i uzupełnienia do celów kosz- 

-~ torysowania — 1142 a= 

ceny zbytu nowych — postępowanie przy ustalaniu — 1032 
— dla realizacji prac naukowo-badawczych oraz prototypów — 

= usprawnienie zaopatrzenia placówek zaplecza naukowo-tech= 
- nieźńego — 800 


— 


drewnopochodne — zakres stosowania w budownictwie po- 
ZX wszechrnym — 198, 364 
— drewnopochodne — zorganizowanie produkcji — 1053 


drzewne normy uzycia WE wyrobu stolarki budowlanej — 
531 
— ewidencja — stosowanie E zAM — 55 
_— indeks — stòsowanie jednolitego — 1158 
=  — komisyjny załadunek — 577 
=- — koszt zestawu na wybudowanie Ennii domu mieszkal- 
= nego — ustalenia — 142, 186, 240, 848, 980, 1201, 1383 
 — masowo zużywane przez budownictwo i przemysł materiałów 
budowłanych — rozwój scentralizowanych przewozów samo- 
- chodowych — 907 
— masowe — transport zewnętrzny — dopłaty dla celów kosz- 
> torysowania robót budowlanych i montażowych — 1224 
= — nabyte na cele własnego zaopatrzenia — rozliczenia z tytułu 
odprzedaży — 1290 : 


at 
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— na eksport — dostarczanie przedsiębierstwom handlu zagra- 
nicznego instrukcji techniczno-ruchowych i rysunków teck- 
nicznych — 1100 . 


normy zużycia — 1210, 1384 
nowe — stosowanie w budownictwie — 1377 


— ogniotrwałe, budowlane — zwiększenie eksploatacji surow- 
ców mineralnych — 883 

— pędne — kontrola gospodarki — 384 

— prawidłowe i terminowe rozliczenia zużycia — wypłata na- 
gród z funduszu zakładowego — 92t 

— programowanie liniowe w transporcie — wprowadzenie — 


1059, 1177, 1312 
przemysłowe w indywidualnym budownictwie wiejskim — 
wykorzystanie miejscowych — 1317 

rozliczenia i kontrola zużytych w produkcji pomocniczej 
przedsiębiorstw wykonawstwa ogólno-budowlanego — 1025 
ścienne produkcji miejscowej: cegły 


i kratówki — stosowanie w projektach budownictwa po- 

wszechnego — 212 . i 
— udoskonalenie gospodarki i obniżanie kosztów zużycia — 849 
— wybuchowe — naziemne składy w odkrywkowych zakładach 


górniczych — 326, 404 
wybuchowe w zakładach przemysłowych nie podlegających 


wapienno-piaskowej. 


przepisom prawa górniczego — pozwolenia na nabywanie — 


865 

wzajemne dostarczanie pomiędzy przedsiębiorstwami budow- 
lano-montażowymi a jednostkami wojsk radzieckich oraz roz- 
liczenia — 793 


— zamienne — rozpowszechnianie informacji o stosowaniu — 
1366 - 

— zużyte do robót ogólno-budowlanych w przedsiębiorstwach 
budowlano-montażowych — rozliczenia i kcentrola — 8839 

— zużyte do robót specjalnych — rozliczenia i kontrola — 390 

MATRYCE A 

— wtórniki do podkładów mapowych — 780 

MECHANICY 

— aparatowi — wynagradzanie przy wszelkich akcjach w ke- 


palniach glin ceramicznych — 595 


MELDUNKI : v 
— przepisy — przestrzeganie przez jednostki resortu — 481 
MELIORACJE 
— wodne — oddawanie inwestycji do użytku — 138 
` 
METALE 


nieżelazne — oszczędność w latach 1966—1970 — 1169 
nieżelazne — powołanie Pełnomocnika — 335 

nieżelazne — zbiórka i dostawy złomu — 691 

odpady i złom — opracowanie instrukcji o gospodarce — 893 


MIENIE 

— pod przymusowym zarządem — wnioski o zwrot — 392 

— pod zarządem państwowych przedsiębiorstw — uregulowanie 
stanu prawnego — 372; interpretacja przepisów — 397; 


zwrot = 459 $ AITOYZU 


MIERNIKI 
— produkcji — wprowadzenie nowych do praktyki gospodar- 
czej — 1214 


MIESZKANIA 

— fabryczne w domach zakładowych przedsiębiorstw przemysłu 
cementowego — zakres świadczeń w przedmiocie bezpłatnego 
zamieszkiwania — 1227 


— przydział pracownikom zajmującym pokoje w domach stu- 


denckich — 799 
— w budynkach mieszkalnych typu miejskiego — wytyczne wy- 
posażenia i wykończenia — 1090, 1393 
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— w rozproszonym budownictwie mieszkaniowym — średnia 
wielkość — 159 


== — w zakładowych domach mieszkalnych — przydziały dla nje- 


których pracowników — 1155, 1380 


MILICJA OBYWATELSKA 

— przekazywanie informacji o przesiępstwach gospodarczych — 
zasady i tryb — 658 

— zawiadamianie o wydanych pozwoleniach na budowę — 111 


MINISTERSTWO 

— godziny pracy — zmiana — 1188 

— instrukcja kancelaryjna — 579 

— zaciąganie zobowiązań majątkówych — 664 


MLEKO 
— przyznawanie pracownikom z tytułu pracy w 
szkodliwych dla zdrowia — 1408 


warunkach 


MŁODOCIANI 

— urlopy wypoczynkowe — udzielanie — 538 

i — zatrudnianie w przedsiębiorstwach w celu nauki zawodu, 
przyuczenia do określonej pracy i odbycia wstępnego sta- 
żu — 405, 411, 416 

— zatrudnianie w wieku powyżej 16 lat przy pracach nie wy- 
magających kwalifikacji — 403 


MODELE 
— odlewnicze — uporządkowanie gospodarki — 69 


MONTAŻ 

— budynków o konstrukcji wielkopłytowej — 556 

— elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych — 
zapewnienie jakości — 877 

— konstrukcji kablobetonowych oraz metalowych — 1043 

— konstrukcji z betonu sprężonego — 919 

— prefabrykowanych konstrukcji kablobetonowych w budownic- 
twie powszechnym — 872 


MONTERZY 
— konstrukcji żelbetowych i innych — szkolenie — 815 


MUNDURY ? 
— górnicze — ustalenie wzorów — 59 


N 
NABYWANIE 
— materiałów wybuchowych przez zakłady przemysłowe nie 
podlegające prawu górniczemu — pozwolenia — 865 
— od jednostek gospodarki nieuspołecznionej i osób fizycznych 
środków transportu osobowego i ciężarowego — 388 


NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA 
— współdziałanie z jednostkami zrzeszonymi — 580 


NADUŻYCIA 

— materiałowe w gospodarce transportowej — przeciwdziała- 
nie — 631 

— zwalczanie — 307 


NADZÓR 

— autorski — pełnienie nad realizacją projektów typowych bu- 
downietwa powszechnego — 213 

— budowlany nad budową, rozbiórką i utrzymaniem obiektów. 
budowlanych budownictwa powszechnego — 133, 222, 833 

— budowlany nad budową, rozbiórką i utrzymaniem obiektów. 
budowlanych budownictwa specjalnego w zakresie gospodar: 
ki wodnej — 205, 1111 


— budowlany —. przekazywanie niektórych uprawnień — wy- 
tyczne dia wydziałów budownictwa, urbanistyki i architek- 
tury prezydiów rad narodowych — 1010 

— budowlany — rozpatrywanie i załatwianie spraw — 964 

— budowlany — upoważnienia dla pracowników do wstępu na 
budowę — 155 

— Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w podziemnych za- 
kładach resortu — 911 

— inwestorski — obowiązki inspektorów przestrzegania bhp przy 
robotach budowlanych — 947 

— na budowach i w budynkach istniejących — przestrzeganie 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy — 125 

— nad budową, rozbiórką i utrzymaniem obiektów budownictwa 
specjalnego w zakresie O YĆ — 912 

— nad deglomeracją — 1185 

— państwowy budowlany — ustalenie terenowych organów do 
udzielania upomnień osobom nieprzestrzegającym prawa bu- 
dowlanego — 1140 

— techniczny — dźwigów i urządzeń dźwignicowych w zakła- 
dach górniczych — 74 

— w wydziałach architektury, nadzoru budowlanego i budow- 
nńictwa — ustalenie obowiązków służbowych osób odpowie- 
dzialnych za nadzór — 103 

— w zakresie gospodarki zascbami surowców w zakładach eks- 
ploatujących złoża kopalin niepodlegających przepisom pra- 
wa górniczego — 955 À = 

— wzmożenie nad budową i montażem obiektów budowlanych 
z prefabrykowanych elementów wielkewymiarcwych — 165 


NAFTOWE PRODUKTY 

— stacje benzynowe, składostacje i składy produktów — lokali- 
zacja stacji — 219 

— zasady budownictwa składów i baz — 158 


NAGRODY 
— Centralna Komisja — powołanie i tryb działania — 1048 
— dla pracowników instytutów naukowo-badawczych — 659 


— dla pracowników szczególnie wyróżniających się w akcji orga- 
nizacji, odbioru, składowania i konserwacji ponadnormatyw= 


nych ilości węgla kamiennego — 1040, 1172, 1345 
— dla zasłużonych pracowników przemysłu cementowego — 340 
— jubileuszowe — 827 
— kwartalny fundusz dla zjednoczeń przemysłowych — zasady 
przyznawania — 417 i 
— pieniężne — niedopuszczalność przyznawania pracownikom 


jednostek nadrzędnych ze środków nadzorowanych pzez 
biorstw — 396 - 

— wypłacane poza planem funduszu płac lub ze środków nie 
objętych funduszem płac — 876 

— wypłata z funduszu zakładowego uzależniona od terminowe- 
go i prawidłowego rozliczenia zużycia materiałów — 921 

— za efektywność eksportu — 1219, 1346 

— za gospodarcze wykorzystanie paliw odpadowych i za oszczęd= 
ne zużywanie paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz energii 
cieplnej — 1235 

— za produkcję wyrobów oznaczonych znakiem jakości W ro- 
ku 1966 — 1200 

— za wieloletnią pracę — ustalanie ciągłości praćy przy naby- 
waniu uprawnień — 516 

— za wybitne osiągnięcia twórcze w A A dla potrzeb 
budownictwa i zagospodarowania przestrzennego — 1260 

— za wybitne osiągnięcia twórcze w projektowaniu — przyzna- 
wanie dorocznych — 187 

— za wykrywanie przestępstw gospodarczych — przyznawanie 
rewidentom — 692, 882 

— za zbiórkę i dostawy złomu — 1024, 1199 


NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 
— wystąpienia pokcentrolne — udzielanie wyjaśnień — 534 
— zawiadomienia o naradach i konferencjach — 549 
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NAKŁADY > 

— na inwestycje pozaplanowe — Nacz — 737 

— na zaplecze tymczasowe — rozliczanie — 723 

— pracy przy sporządzaniu miejscowych ogólnych planów zago- 
spodarowania przestrzennego — określanie — 283 

— rzeczowe dla rcbót budowlano-montażowych — opracowywa- 
nie wskaźników — 227 

— rzeczowe — opraccwenie katalogu wskaźników — 137 

— zestawienia w ogółnych planach zagospodarowania przestrzen- 
nego miast i osiedli — sposób i forma sporządzania — 268 


NAPRAWY A 

— Maszyn ciężkich systemem wymiany całych maszyn — 1095 

— maszyn i urządzeń budowlanych — system planowania, wy- 
konywania i finansowania — 1381 


NARADY 

— organizowanie — 801 

— pracowników — organizowanie — 586- 
— zawiadamianie NIK — 549 


NARZĘDZIA 
— mechaniczne 
462 


przenośne zelektryfikowane — znakowanie — 


NAUKA 

— zawodu młodocianych — 465 

— zawodu praktyczna: w zasadniczych szkałach przyzaklado- 
wych — 1423 


NAWOZY 
— sztuczne — rozszerzenie kontroli jakości — 708 


NIEDOBÓR - A 
— mienia przedsiębiorstw — umarzanie, odraczanie terminu za- 
płaty lub rozkładanie na raty — 583 


NIERUCHOMOŚCI 

— nabywanie przez jednostki państwowe — 551 

— na terenie miast i niektórych osiedli — sposób załatwiania 
` wniosków o podział — 122 

— wywłaszczanie — przestrzeganie przepisów — 643" 
NORMALIZACJA , 


— komisji — powołanie — 638 
— ośrodki — organizacja — 757 


NORMATYWY 

— cykli budowy dla realizacji zadań inwestycyjnych zakładów 
przemysłu mleczarskiego — wykaz — 1463 

— czasowe oddawania maszyn i urządzeń do montażu i eks- 
ploatacji — 768 

— kosztorysowe — zatwierdzanie powszechnie obowiązujących — 
182 4 

— niskiego budownictwa — wytyczne wyznaczania terenów oraz 
zabudowy — 202 

— wyrobów gotowych — cegły — rewizja poziomu — 622 


NORMATYWY I WYTYCZNE TECHNICZNE PROJEKTOWANIA 

— barów i bufetów — 996; barów coctail (cukierniczych) — 990; 
barów expresso —+992; barów kawowych — 993; barów let- 
nich (campingowych) — 995; barów szybkiej obsługi — 998 

— budowy lokali dla“ zakładów ` konserwacyjno-remontowych 
spółdzielni budownictwa mieszkaniowego — 232 

— budynków kolejowych — budynki małych dworców — 1343; 

o budynki przystanków osobowych — 1344 

— budynków szkolnych szkolnictwa zawodowego — 1174 

i — cmentarzy komunalnych — 910 

— domów dla samotnych — 252 

— domów jednorodzinnych i małych domów mieszkalnych bu- 
dowanych na terenach nieuzbrojonych — 970, 1112 
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— domów studenckich — 285 

— elektroenergetycznych układów zasilających komunalhe' za- 
kłady użyteczności publicznej — 1272 

— ferm i budynków inwentarskich — 242 

— hoteli pracowniczych stałych i przenośnych — 903 

— instalacji i urządzeń elektrycznych w mieszkaniach i budyn- 
kach mieszkalnych — 1197 

— internatów — 235 


— zakładania pracowniczych ogródków działkowych — ae 887 
— kawiarni i cukierni — 997 
— kin — 188 


— kuźni i kołodziejni — 100 

— lokali dla administracji domów mieszkalnych i ekip remon- 
towo-konserwatorskich — 1259 

— lokatorskich garaży motocyklowych w osiedlach mieszkanio- 
wych oraz pomieszczeń na rowery w budy nkach mieszkal- 
nych wielorodzinnych — 150 

— łaźni komunalnych w miastach i osiedlach — 228 

— magazynów hurtu branż przemysłowych — 234 

— magazynów materiałów niebezpieczny ch, 
terenach uczelnianych — 1205 

— magazynów mebli — 233 

— magazynów na nawozy sztuczne dla jednostek wielkotowa- 
rowej gospodarki rolnej — 246 

— magazynów na środki chemiczne i sprzęt pomocniczy do 
ochrony roślin — 291 

— magazynów ogólno-spożywczych — 199 

— miejsc i pomieszczeń dła gromadzenia nieczystości stałych 
w osiedlach mieszkaniowych i budynkach mieszkalnych wie- 
lorcdzinnych — 153 

— mieszkań i budynków mieszkalnych dla ludności zatrudnia- 
nej w rolnictwie i usługach na rzecz wsi — 225, 1154 

— mieszkań i budynków mieszkalnych wielorodzinnych w mia- 
stach i osiedlach — 119; odstępstwa — 253, 1229 

— obiektów budowlanych — planowanie, opracowywanie i usta- 
nawianie — 838 

— obiektów i pomieszczeń biurowych — 1161 

— obiektów stacji uzdatniania wody dla celów pitnych — 1390 

— ogrzewań wodnych 0 obliczeniowej temperaturze 100—1167Ć 
— 181 

— państwowych zakładów unasienniania zwierząt — 843 

— pawilonów meblowych (wzorcowni) — 1175 

— piekarń gromadzkich — 151 

— piekarń zmechanizowanych o zdołności produkcyjnej od 12 
do 45 ton/16 godz. — 1244 

— pomieszczeń przeznaczonych do wyświetlania filmów za po- 
mocą aparatury projekcyjnej przenośnej — 1230- 

— powszechnych domów towarowych — 201 

— pralni, suszarni domowych — 256 

— przedszkoli — 194 í 

— przystani sportowych — 241 

— publicznych rozmównic telefonicznych w mieszkaniowym bu- 
downictwie osiedlowym — 143 

— restauracji i jadiodajni — 994 

— sal gimnastycznych — 197, 248 

— sklepów miejskich — 106... moinbszesu sinS5tad954 5 

— sklepów *miejskich sprzedaży , "sprzętu PAIRTE 0880 
i punktów usług radiotcłewi izyjny ch — 1231 

— stodół dla jednostek wielkotowarowej gospodarki rolnej — sa 

— strażnice pożarowych — 251 

— szkół podstawowych — 257 

— szop na maszyny i sprzęt rolniczy — 249 


realizowanych na 


„— sztucznych pływalni letnich — 1251 i 


— świetlic dla potrzeb mieszkańców domów spółdzielni budłow= 
nictwa mieszkaniowego —.231 

— urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych 
i u odbiorców o charakterze podobnym zasilanych na napię= 
ciu powyzej 1 kV — 1253, 
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— urządzeń instalacji sieci teleelektrycznych dla zakładów prze- 
mysłowych — zatwierdzanie — 654 

— warsztatów naprawczych na powierzchni kopałń węgla ka- 
miennego — 1163 

— wartowni i portierni w zakładach pracy chronionych przez 
straż przemysłową — 284 


— winiarni i piwiarni — 991 
— zakładów ckspresowego czyszczenia garderoby — 863 
— zakładów produkcji kwiaciarskiej — 1274 


— zakładów usługowych — 1357 

— zaplecza technicznego miejskich przedsiębiorstw remontowo- 
budowlanych — 1184 

— zaplecza technicznego motoryzacji — 891 

— powołanie Zespołu do Spraw Normatywów Technicznych Pro- 
jektowania — 1208 


NORMOWANIE 


— pracy dla robót budowlano-montażowych — 214 

— pracy — organizowanie szkolenia — 734, 1138 

— pracy — ujednolicenie metod w przedsiębiorstwach przemy- 
słu materiałów budowlanych — 725 

— pracy — zasady i organizacja — 665 F 

— pracy — zasady planowania prac branżowych ośrodków — 816 

-— Resortowy Ośrodek Normowania Pracy — organizacja i za- 
kres działania — 703 


NORMY 

— branżowe — przekazanie uprawnień do ustanawiania — 680, 
166 

— czasu dla robotników przy ręcznych pracach załadunkowych 
i wyładunkowych — 425 - 

— czasu trwania badania sprawozdań finansowych przedsię- 
biorstw — 1168 

— dla robót ogólnobudowlanych — weryfikacja — 1409 

— krajów RWPG — unifikacja — 699 

= — materiałów drzewnych dla wyrobu stolarki budowlanej — 531 
— odzieży i obuwia ochronnego i roboczego oraz sprzętu ec! ro- 
ny osobistej — ustalenia resortowych — 295 

— odzieży roboczej, ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej — 
ustalanie resortowych — 295, 589, 668, dla pracowników biur 
projektów — 586 

— państwowe, branżowe i zakładowe dla artykułów przezna- 
czonych na eksport — ustanowienie załączników — 1017 

— Polskie — anulowanie zmian — 1327 

— Polskie — odstępstwa — 584, 733, 938, 948, 961, 1131, 1137, 
1147, 1148, 1313, 1316, 1321, 1328, 1334, 1412, 1414, 1417, 1418, 
1421, 1422, 1424 

Polskie — zmiana dotycząca projektowania oraz stosowania 
stali zbrojeniowej ST50B — 1306 

pracy oraz branżowe pracy — powołanie wojewódzkich ko- 
misji — 487 

pracy na wyroby produkcji eksportowej — ustalanie — 739 
pracy — powołanie komisji resortowej — 569 

pracy — sprawozdawczość z wykonania — 825 


l 
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PAET I 


pracy — technicznie uzasadnione w przedsiębiorstwach prze- 
mysłu materiałów budowlanych — opracowywanie i wprowa- 
dzanie — 767 


— reforma w zakładach branży metalowej — 655 
 — szacunkowe uproszczone dla -określenia nakładów na remon- 
~ ty budynków wiejskich mieszkalnych i gospodarskich — 1008 
— ubytków naturalnych — 258 
— wprowadzenie katalogu jednolitych (powszechnie obowiązują-, 
cych) — 1262, 1376, 1426 , 
— wyposażenia hoteli robotniczych — 566 
 — zakładowe — 1302, 1406, 1407 
_ — zapasów — ustalanie i planowanie — 1358 
 — zużycia paliwa płynnego dla maszyn budowlanych — 879 
— zużycia: surowców, materiałów, paliw, energii — 1210, 1384 
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OBCHODY 
— „Dnia Budowlanych” i „Dnia Chemika” — pokrywanie wy- 
datków — 915 
OBCIĄŻENIE 
— maszyn — wprowadzenie właściwych środków kontroli stop- 


nia wykorzystania czasu pracy — 789 


OBIEKTY 


„budcwlane budownictwa powszechnego realizowane metoda- 


mi uprzemysłowicnymi — zaostrzenie kontroli budowy — 1284 
budowlane budowhictwa powszechnego — rozgraniczenie od 
obiektów budownictwa specjalnego w zakresie Komiykacii — 
1110 

budowlane budownictwa: w »oamiega — warunki technicz- 
ne — 1152, 1226, 1301 

budowlane budownictwa specjalnego gospodarki wodnej — 
budowa, rozbiórka i utrzymanie oraz wykonywanie nadzo- 
ru — 205, 1111 

budowlane gospodarki wodnej — zatwierdzanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz wydawanie pozwoleń na bu- 
dowę i rozbiórkę — 270 


budowlane lub ich części — ramowe zasady sporządzania za- 
łożeń i projektów typowych — 1034 
budowlane — pozwolenia na ustawianie urządzeń wpływa- 


jących na wygląd — 1320 
budowlane — przekroczenia budowlane przy realizacji i użyt- 
kowaniu — 1297 % 


budownictwa ogólnego — koordynacja branżowa w projekto- 
waniu architektoniczno-budowlanym — 1035 e 
budownictwa powgzechnego — lokalizacja mogąca stanowić 
przeszkodę dla ruchu lotniczego — 1189 

budownictwa powszechnego — państwowy nadzór budowlany 


nad utrzymaniem -= 133, 222, 833 
budownictwa sakralnego i kościelnego — 218 


budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji — nadzór 
budowlany 'nad budową, rozbiórką i utrzymaniem — 912 
budownictwa '— zasady i warunki umów o wykonanie oraz 


zasady ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń —- 1265 


inwestorskie w indywidualnych gospodarstwach rolnych —` 


organizacja, zaopatrzenie, budowa — 1084 


inwestycyjne gotowe — system zamówień dla budownictwa 
mieszkaniowego —- 1279 

kompletne — obliczanie zysku kalkulacyjnego i funduszu na- 
gród za efektywność eksportu — 1222 

kompletne przemysłowe eksportowane — zabezpieczenie ob- 
slugi technicznej — 530 

kompletne przeznaczone na eksport — organizacja dostaw — 
"1220 

opracowywanie tabeli etapów rozliczeniowych — 952 
przemysłowe oddawanie do eksploatacji — usprawnienie 
osiągania projektowych zdolności produkcyjnych — 1228, 1282 


przemysłowe — koordynacja branżowa w projektow aniu ar- 
chitektoniczno-budowlanym. — 986 

roczny plan cddawania do użytku — 747 

rolnicze — plan oddawania do użytku w'1965 r. — 1012, 1164 
typowe objęte cenami katalogowymi — przeliczenia wartości 
robót budowlanych wykonanych po 31.12.65 r. — 1149 

z elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych — wzmo- 
żenie nadzoru budowlanego nad budową i montażam — 165 


OBOWIĄZKI 


posiadania uprawnień budowlanych — 1126 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach głównych spe- 
cjalistów w biurach projektów — 216 

pracowników zatrudnionych przy projektowaniu w państwe- 
wych biurach projektów — 263, 875 
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— protokólarne przejmowanie przy zmianach na stanowiskach 
kierowników budów — 31 

— służbowe pracowników 
wytyczne — 440 


wydziałów budownictwa p.w.r.n. — 


OBRONA PRZECIWLOTNICZA 

— schrony — doprowadzenie do właściwego stanu — 162 

— szkolenie pracowników — 78 

— udział organów terenowej w zwalczaniu klęsk żywiołowych — 
541 


OBRONA TERYTORIALNA KRAJU 
— wykorzystanie pracujących żołnierzy w przedsiębiorstwach 
budowlano-montażowych resortu e 1283 


OBRONNOŚĆ KRAJU 
— budownietwo specjalne — lokalizacja inwestycji — 220 


OBRÓT z v 

— artykułami wprowadzanymi na rynek AE — oznacza- 
hie — 1196, 1359 

— hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi — ustalenie 
zasad — 884 ; 

— opakowaniami drewnianymi i tekturowymi — obrót i gospo- 
darowanie — 606 

— towarowy z zagranicą — zmiany organizacji — 908 


OBSŁUGA 
— prawna w przedsiębiorstwach i zjednoczeniach — 759 


OCHRONA . 

— budowli przed korozją — 878 

— lokali uzyskiwanych w ramach uspołecznionego budownic- 
„twa — 17 $ 

— przeciwlotnicza — szkolenie pracowników — 292 


— przeciwpożarowa — odległość pomiędzy” budynkami niskimi 
zaliczanymi od III=V kategorii niebezpieczeństwa pożarcwe- 
go — 1134 

— przeciwpożarowa służba — uzgadnianie projektów inwestycji 
resortu — 464 

— przeciwpożarowa — stosowanie mandatów karnych — 1045 

— przeciwpożarowa — stosowanie środków ogniochronnych — 
1102 

: — przeciwpożarowa — uzgadnianie projektów budowlanych z or- 
ganami — 265 

— roślin — kontrola jakości środków chemicznych — 708 

— użytków rolnych — współdziałanie organów prezydiów rad 


narodowych — 1388 
— wód przed zanieczyszczeniem — 67 


ODBIÓR 
— inwestycji związanych z elektryfikacją rolnictwa — finan- 
> sowanie i rozliczenia — 365 
— nowo budowanych zakładów — tryb — 488 
— robót budowlano-montażowych i warunki techniczne wykona- 
nia — 373 
 — robót budowlano-montażowych w zakresie wodnych melio- 
racji — 138 
— robót budowlano-montażowych — zasady i tryb — 450 
— techniczno-wymiarowy wyrobów hutniczych stosowanych ma- 
sowo w budownictwie — wytyczne — 841 


"ODDZIAŁY ZAOPATRZENIA ROBOTNICZEGO 
— wynagradzanie pracowników — 346 


ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

— Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy — 48 

— pracowników Rh an budownictwa p.w.r.n. — wytyczne — 
440 a 


— przyjmowanie dc pracy na stanowiska kierownicze związane 
z odpowiedzialnością materialną — 697 
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ODPRAWY 
— organizowanie — 801 
ODSTĘPSTWA 
— od obowiązku stosowania opracowań typowych — 113 


— od obowiązku stosowania projektów typowych budynków, ty- 
powych segmentów i typowych elementów w budownictwie 3 
ogólnym — 895 j 

— od postanowień norm państwowych — 584, 733 


ODSZKODOWANIA i 
— dochodzenie i egzekwowanie od sprawców przestępstw — 1287 — 
— dochodzenie za niewykonanie dostaw, robót i usług — 535 
— umowne — ewidencja w przedsiębiorstwach budowlano-mon-= 

tażowych — 1370 4 
— za wypadki w zatrudnieniu — załatwianie roszczeń pracow- 

niczych — 628 


ODZIEŻ 

— ochronna i robocza — konserwacja — 315, 370 : 

— ochronna i robocza — ustalenie norm — 295; zaopatrzenie — — 
589 


— robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej — dła pracow- 
ników Przedsiębiorstwa Geologiczno-Fizjograficznego Í Geo- 
dezyjnego „Geoprcejekt” — ustalanie norm — 668 


— robocza — przyznanie pracownikom biur projektowych — 586 — 


ODZNAKI 4 

— „Budowniczych Huty i im. Lenina” — ustanowienie regulami- 
nu — 42 

— „Ratownik Górniczy” — regulamin i zasady nadawania — - 874 4 


— „Wzorowego Kierowcy” — nadawanie — 709 


OGŁOSZENIA 

— ograniczenia w prasie DE i wydawnictwach peric- 
dycznych — 802 

— w prasie — umieszczanie — 491 


OGRÓDKI DZIAŁKOWE 
— pracownicze — 109 


OGRZEWANIE 
— budynków przez kotłownie — oddawane paź do użyt- ` 
ku — 43 E 
— centralne — stosowanie kotłów — 452 > 
— wodne o obliczeniowej temperaturze 100—110°C — projekto- 3 
wanie — 181 4 


OLEJE 
— poprawa gospodarki — 1091 


OPAKOWANIA 
— drewniane i tekturowe — zasady obrotu i gospodarki — 608 
— gospodarka — 547 3 
— gospodarka — dalsza poprawa — 1150 
— jednostkowe — weryfikacja i zatwierdzanie wzorów — 683 
— odprzedaż używanych — dodatkowe wynagradzanie — 1042 
— szklane — umowy skupu i odprzedaży — 1151 | 
— weryfikacja i zatwierdzanie wzorów jednostkowych, etykiet 
i nalepek — 1028 4 


OPERATORZY 
— ciężkiego sprzętu w terenowych przedsiębiorstwach geołogicz- 

. nych — podwyższenie pułapu premiowego — 864 A 
— suwnic elektrycznych — 426 


OPIEKA 
— nad kadrą energetyków — 44 ] 
— nad ruchem wynalazczości pracowniczej — wzmożenie — 633 
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— nad szkołami technicznymi i zasadniczymi — 304 
— nad zdrowiem pracowników — 702 


OPINIE a 
— fizjograficzne w miejscowym planowaniu. przestrzennym — 
wykorzystywanie materiałów roboczych — 1122 


OPINIOWANIE 


— aktów normatywnych przez prezydia w.r.n. — 651 


OPŁATY 

— za miejsca w hotelach robotniczych przedsiębiorstw — 613 
za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane 
jednostek nieuspołecznionych — 777 _ 

(taryfy) za usługi — tryb ustalania — 410 


dla 


OPONY 
— zdawane przez kierowców, nadające się do użycia — pzemio- 
wanie = 433 


OPRACOWANIA 

— fizjograficzne do miejscowych planów zagospodarowania prze- 
strzennego — 282 

— kosztorysowe — jakość i RTV, — 215 

— rzeczowych programów prac pracowni urbanistycznych na 
1964 r. — 239 

— typowe i inne ustalenia zawarte w tezach do uchwały nr 285 


w terminie przepisanym — 136 
zawiadamianie o niezałatwieniu spraw w terminach wyma- 
ganych przez KPA — 623 


ORGANIZACJA . i 

— aparatu rewizyjnego w jednostkach nadzorowanych — 779, 
880 

— branżowych ośrodków normowania pracy — 1167 

— budownictwa przyzakładowego na wsi — 532 

— budów dla inwestycji budownictwa przemysłowego — pro- 


jektowanie — 26 

dostaw kompletnych obiektów przeznaczonych na eksport — 
1220 

generalnego wykonawstwa na budowach realizowanych w bu- 
„downictwie hutniczym — 1243 

konferencji, narad, cdpraw i zebrań — 801 

kursów poza godzinami pracy — 717 

laboratoriów w jednostkach organizacyjnych: przemysłu ma- 
teriałów budowlanych — 684 

nermowania pracy — 665 

opieki nad zdrowiem pracowników — 702 

Ośrodka Obliczeń Inżynieryjno-Technicznych — 600, 792 
Ośrodka Spawalniczego Budownictwa — 1162 

ośrodków normalizacyjnych w resorcie — 757 

prac projektowych W zakresie typizacji w budownictwie — 
229, 1180 

pracy — wprowadzenie czterobrygadowej — 1007 

produkcji materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych — 
791 


W 


R.M. z 1959 r. oraz dopuszczalne odstępstwa od obowiąz- 
ku — 113 
— urbanistyczne — podkiady geodezyjne i kartograficzne — 85 
ORGANA 
— administracji budowlanej — stosowanie przepisów o opłacie 
. skarbowej. w zakresie działania — 112 s 
— gospodarki wodnej — uzgadnianie lokalizacji inwestycji — 96 
— państwowego nadzoru budowlanego — zaświadczenia upoważ- 
niające do wstępu na budowę — 155 
— powiatowe planowania przestrzennego — zatwierdzanie odry- 
sów zatwierdzonych planów — 275 
— samorządu robotniczego — realizacja uchwał i wnioski — 
1170 A 
— wyższego stopnia — zawiadamianie o niezałatwieniu sprawy 


| 
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produkcji w przedsiębiorstwach branży metalowej — dalsze 
usprawnienia — 886 

przedsiębiorstw i wojewódzkich zjednoczeń przemysłu tere- 
nowego materiałów budowlanych — 454 

przedsiębiorstw — usprawnienie — 466 

Resortowego Ośrodka Normowania Pracy — 703 

rozszerzenie uprawnień dyrektorów zjednoczeń — 1362 
służb ekonomicznych — 1003 

służby geotechnicznej w biurach projektów — 685 

wczasów rodzinnych — 457 

wystaw — 974 

wzornictwa przemysłowego — 753, 885 

zakładów badań i doświadczeń — zakres działania — 1411 
zaplecza naukowo-technicznego — 614, 746 


ORKIESTRY 


— dęte — wynagradzanie dyrygentów oraz członków za czas 
ćwiczeń (prób) i występów — 427 


ORZECZENIA $ 
— biegłych księgowych — wyciąganie wniosków — 470 
— sądowe — wykonywanie — 630 


OSOBY 
— fizyczne — zasady zlecania i finansowania prac projektowych 
z planu typizacji — 226 A 


OSZCZĘDNOŚĆ 

— acetylenu rozpuszczonego — 937 

— cementu w budownictwie — 1005 

drewna w budownictwie — 1211 

energii elektrycznej — premiowanie — 1218 

gospodarka papierem i przetworami — 582 

metali nieżelaznych w latach 1966—1970 — 1169 
wodociągowej wody pitnej dla celów produkcji — 36 


OSRODEK 
— badawczo-instruktażowe ITB — współpraca z wydziałami bu- 
downictwa, urbanistyki i architektury p.rn. — 1319 


branżowe normowanią pracy — organizacja oraz zasady wy- 
nagradzania pracowników — 1167 

informacji technicznej i ekonomieznej — organizacja ośrod- 
ków — 694 

informacji technicznej i ekonomicznej w biurach projektów — 
zasady zaszeregowania „pracowników — 277; plan podziału 
prac — 279 

informacji technicznej 'i ekonomicznej w budownictwie — 
prenumerata wydawnictw — 637 š 

Informacji Technicznej i Ekonomicznej w Budownictwie — 
wynagradzanie robotników zawodów poligraficznych — 1193 
Resortowy Normowania Pracy — zasady wynagradzania pra-- 
cowników — 1166 

Spawalniczy Budownictwa — utworzenie — 


1162 


OŚWIETLENIE gó 


— dzienne pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi —— 
276 gf i 

P 

PALACZE 

— centralnego ogrzewania zatrudnieni w ERZE DZE re- 
sortu — zasady wynagradzania — 45 

— premiowanie za oszczędne zużycie opału przy opalaniu ko- 
tłów centralnego ogrzewania — 784, 1038 


PALE x 
— żelbetowe — stosowanie przy posadowieniu fundamentów — 33 


PAPA 
— ograniczenie stosowania posypki — 741 


Str.-96 

PALIWA 

— doskonalenie osad — 849 

— normy zużycia — 1210, 1384 

— płynne — bezpieczeństwo pożarowe stacji — 168 

— płynne — gospodarka — 379 

— płynne — normy zużycia dla maszyn budowlanych — 879 

— płynne — przewozy cysternami samochodowymi — 508 

— płynne naftowe — racjonalna gospodarka zbiornikami — 302 

— premiowanie i nagradzanie za wykorzystanie odpadowych 
i oszczędne zużycie stałych i gazowych — 1235 


— stałe — powołanie Pełnomocnika Resortowego — 1015 

PAPIER 

— oszczędna os po datka — 582 

— światłoczuły — ilość egzemplarzy dokumentacji projekto- 
wej — 208 


PARAMETRY BUDOWLANE 

— inwestycje budownictwa wiejskiego — 204 

— inwestycje Komitetu Drobnej Wytwórczości — 1081 

— inwestycje państwowego przemysłu terenowego i spółdziel- 
czości pracy — 1081 

— inwestycje resortu gospodarki komunalnej — 1030 

— inwestycje resortu górnictwa i energetyki — 1089 

— inwestycje resortu komunikacji — 1078 

— inwestycje resortu leśnictwa i przemyslu drzewnego — 1079 

— inwestycje resortu łączności — 1082 

— inwestycje resortu przemysłu chemicznego — 1076 

— inwestycje resortu przemysłu ciężkiego — 1074 

— inwestycje przemysłu materiałów budowlanych i elementów 
budowlanych oraz stałego zaplecza budownictwa — 1014 , 

— inwestycje przemysłu spożywczego i skupu — 1073 

— inwestycje resortu żeglugi — 1077 

í 
PEŁNOMOCNICTWA 


— dla głównych księgowych A 573 


PEŁNOMOCNIK 

— do Spraw Surowców Wtórnych — powołanie — 1057 

— do spraw surowców wtórnych, żelaza i stali oraz metali nie- 
żelaznych — powołanie — 335 

— resortowi — 512 

— Resortowy do spraw paliw stałych i ich składowania — po- 
wołanie — 1015 


"PIECZĘCIE 
— urzędowe — 504, 568 
— wzory dla zatwierdzanych planów zagospodarowania prze- 
strzennego — 99 


PLAC BUDOWY 

— produkcja — pomieszczeń przewoźnych dla potrzeb zago- 
spodarowania — 1055 

— typizacja urządzeń Rerah dla zagospodarowania — 
770 -. 

— zabezpieczenie drzewostanu — 30 

— zagospodarowanie — stosowanie opracowań projektowych za- 
wartych w Zestawie Projektów Opracowań Eiementów Urzą- 
dzeń i Obiektów Zagospodarowania Placu Budowy — 1129 


PLACÓWKI 
— dyplomatyczne — budowa gmachów w m.st. Warszawie — 506 
— kulturalno-oświatowe międzyzakładowe — 805 


— kulturalno-oświatowe — zasady urządzania, finansowania 
i płac pracowników — 423 
— zaplecza naukowo-technicznego — usprawnienie zaopatrzenia 


w materiały — 800 


PLAN 
— oddawania obiektów da użytku — roczny, zadań rzeczewych 
w budownictwie — roczny — 747 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. 
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— oddawania w 1965 r. obiektów rolniczych do użytku — 1012 

— Pięcioletni — przygotowanie mocy produkcyjnej dla potrzeb 
planu 1966—1970 r. w regionie krakowskim — 988 

— przedsiębiorstw budowlano-montażowych w 1867 r. — spra- 


wozdawczość statystyczna ztwykonania — 1413 

— roczny oddawania obiektów rolniczych do użytku w 1965 r. — 
1164 

— techniczno-ekonomiczny przedsiębiorstw — zapewnienie środ- 
ków na wynalazczość, kluby techniczne i racjonalizację — 
1044 

— techniczno-ekonomiczny roczny — wskaźnik stanowiący pod- 
stawę utworzenia funduszu zakładowego w przedsiębior- 
stwach transportu samochodowego — 748 


PLANOWANIE 

— funduszu płac niektórych wydzielonych grup pracowników 
przedsiębiorstw budowlano-montażowych — 666 

— mapraw maszyn i urządzeń budowłanych — system — 1381 

— prac branżowych ośrodków normowania pracy — 816 

— produkcji i środków z tym związanych w zakładach przemy- 
słu szklarskiego, specjalizujących się w eksporcie — 756 

— zapasów i ustalanie norm w przedsiębiorstwach — 1358 

— zapasów materiałowych w jednostkach podległych — 571 


PLANY À j 3 

— bezpiecznego prowadzenia robót — eksploatacja kopalin — | 
"486 A 

— dwuletnie typizacji w budownictwie — zasady, tryb i formy 
sporządzania — 1367 

— operatywne kwartalne biur projektów — opracowywanie — 
203 

— operatywne — opracowywanie przez przedsiębiorstwa i zjed- 
noczenia przemysłu materiałów budowlanych — 798 

— operatywne państwowych biur projektów — kontrola, opra- 
cowywanie i wykonanie — 102 

— podziału prac. branżowych. i działowych. ośrodków informacji 
technicznej i ekonomicznej w budownictwie — 279 $ 


— podziału terenów budowlanych na obszarach wsi — opraco- 
wywanie projektu — 131 J 
— postępu technicznego w budownictwie — zapewnienie koor- 


dynacji z bilansaemi miejscowych zasobów materiałowych — 
871 

— robót górniczych — sporządzanie i uzupełnianie mierniczych 
— 430 

— rozwoju techniki oraz prac naukowo-badawczych z zakresu 
energetyki — uzgadnianie — 922 

— studiów historycznych — do urbanistycznych — 84 $ 

— techniczno-ekonomiczne przedsiębiorstw budowlano-montażo- 
wych — sporządzanie — 53 ` 

— w zakresie kosztów własnych przemysłu materiałów budow=. 
lanych — wytyczne do opracowywania analiz przebiegu. wy- 
konania — 839 


PLANY I PLANOWANIE ZAGOSPODAROWANIA 


PRZESTRZENNEGO : - j 

— kontrola ogólnych planów. w „zakresie, rozmieszczenia i inten- 
sywności wykorzystania terenów —.861 , 

— miejscowe — korzystanie przy sporządzaniu projektów z ma= 
teriałów opraccwanych przez IUA — 1125 K 

— miejscowe plany dla wsi w których działają rolnicze spół-- 
dzielnie produkcyjne — 271 

— miejscowe — wykorzystanie materiałów roboczych do opra- 
cowywania opinii fizjograficzńych — 1122 s 

— miejscowe zagospodarowania -przestrzennego dla wsi po znisz= 


czeniach wojennych oraz klęskach żywiołowych — 121 

— miejscowe zagospodarowania przestrzennego — współudział 
ludności przy sporządzaniu — 171 

— miejscowy zagospodarowania przestrzennego — zmiany w 


sprawozdawczości — 1121 


osiedli — forma zestawień tabelarycz- 


— ogólne plany miast i 
nych — 210 
— ogólne plany miast i osiedli — forma przedstawiania — 211 


— opracowania fizjograficzne do miejscowych planów — 282 
— opracowanie planów oraz zasad zagospodarowania jednostek 
osadniczych turystyczno-wypoczynkowych — 250 


— projekty planów — tajemnica państwcwa i służbowa — 206 

— przestrzenne dla wsi po zniszczeniach wojennych i klęskach 
żywiołowych — obowiązek opracowywania planów miejsco- 
wych — 121 

— przestrzenne — rozpatrywanie i załatwianie spraw — 964 

— przestrzenne — studia specjalistyczne AC: — 152, 
259 

— przestrzenne — wytyczne dla sporządzania podkładów mapo- 
wych — 117 

— sporządzanie miejscowych planów — przepisy szczegółowe — 
147 a 

— sporządzanie zestawień nakładów w ogólnych planach — 268 

— szczegółowe — uwzględnianie wymagań powszechnej samo- 
obrony — 1363 

— terenów wiejskich — pokrywanie kosztów podkładów karto- 


graficznych — 278 

— uwzględnianie usług dla ludności — 274 

— współdziałanie organów administracji państwowej oraz lud- 
ności przy sporządzaniu planów — 171 

— wytyczne określania orientacyjnego nakładu pracy przy spo- 
rządzaniu miejscowych ogólnych planów — 283 

— zagospodarowania przestrzennego jednostek osadniczych tury- 
styczno-wypoczynkowych — wytyczne — 250 

_— zagospodarowania przestrzennego — wzór pieczęci dla za- 
twierdzanych — 99 č 

— zagospodarowania terenów inwestycji budowlanych oraz wiej- 
skich jednostek osadniczych — ustalanie cennika projek- 
tów — 175 

— zatwierdzanie odrysów planów ogólnych dla powiatowych or- 
ganów — 275 


PLANY KONT zy 
- — branżowe — 978, 1375, 1395 


— branżowe —-dła przedsiębiorstw budowlano-montażowych — 


722 
 _— typowe — komentarz — 1425 


PLASTYCZNA WARTOŚĆ 

— projektów w zakresie architektury, urbanistyki, sztuki de- 
koracyjnej, architektury wnętrz, krajobrazu lub rzeźby — 
tryb postępowania przy uznawaniu — 7 


PLENUM KC PZPR — patrz Polska Zjednoczona Partia Ro- 
botnicza 


PŁACE 

— akordowy system — stosowanie dla kierowców samochodo- 
wych — 944 

— dokumentacja pierwotna — 493 

 — kategorie — kryteria zaszeregowania przedsiębiorstw przemy- 
słowych kamienia budowlanego, eksploatacji kruszyw i su- 

* rowców mineralnych oraz kruszyw lekkich — 1350 

— komisja dyscypliny — powołanie — 667 

— pracowników fizycznych taboru pływającego — 418 

— reforma w zakładach branży metalowej — 655 

— w budownictwie — zabezpieczenie dyscypliny — 619 

— wprowadzenie reformy w jednostkach zaplecza — 478 


PŁYTY . ) 

— pianobetonowe dachowe — ograniczenie stosowania — 1049 
— pilśniowe w budownictwie powszechnym — zakaz stosowania 

= mna podłogi — 1098 


 PODKOMISJE 
=1 Międzyresortowa Problemowa do Spraw koordykach Wypóź 


Nr 14 DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. 


Str. 91 
TESA 
sażenia Wnętrz Zakładów Przemysłowych — powołanie — 
1363 


PODKŁADY 

— kartograficzne niezbędne do planowania przestrzennego terc- 
nów wiejskich — pokrywanie kosztów — 278 

POJAZDY z 

— mechaniczne — stosewanie dodatków za pracę na niektórych 
rodzajach — 513 

— samochodowe — oznakowania — 501 


POLSKA AKADEMIA NAUK 


— uzgadnianie projektów aktów normatywnych — 642 


POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA 
— realizacja uchwał V, VI, VII Plenum — 1255, 1257, 1281, 1292 


POMIESZCZENIA 

— adaptowane na wiejskie kina stałe — zasady i tryb wyraża- 
nia zgody na uruchamianie — 873 

— biurowe — przebywanie pracowników poza godzinami pra- 
cy — 1135 


— na rowery w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych — 
projektowanie — 150 
— obciążenia ognicwe — 1130, 1144 


— przeznaczone na stały pobyt ludzi — oświetlenie ARE — 
276 

POMOC 

— techniczna — udzielanie szkolnictwu ogólnokształcącemu craz 


zakładom kształcenia nauczycieli — 620 

— udzielanie wydziałom gospodarki komunalnej i mieszkanio- 
wej przez wydziały architektury i budownictwa — ewiden- 
cja lokalowa — 115 

— udzielanie Związkowi Harcerstwa Polskiego i Centrainej 
Składnicy Harcerskiej — 713 


POSADOWIENIE . 

— pięciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych — 953 

POSTĘP 

— ekonomiczny oraz organizacja służb ekonomicznych — 1903 

— techniczny — program zamierzeń w zakresie prawidłowego 
stosowania stali i żeliwa w 1966—1970 r. — 868 

— techniczny — realizacja zadań w technologicznych biurach 


projektów — 1060 

— techniczny w budownictwie — koordynacja Ślónów z bilan- 
sami miejscowych zasobów materiałów — 871 

— techniczny — zasady tworzenia, przeznaczania i gospodarowa- 
nia funduszem — 575 


POSTĘPOWANIE 

— arbitrażowe — usprawnienie. czynności stron — 960 

— nakazowe i upominawcze — dochodzenie roszczeń cytnych 
— 1332 

— ugodowe w sporach przedumownych — 1360 


POWIERZCHNIA i 

— użytkowa budynków mieszkalnych realizowanych w ramach 
indywidualnego budownictwa mieszkaniowego — 120 

— użytkowa w nowobudowanych domach jednorodzinnych lub 
lokalach — przekroczenie ponad 110 m — 1108 


POWIETRZE 
— zmniejszenie zanieczyszczeń przez zakłady aiye — 599 


POZWOLENIA 

— na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych gospodarki 
wodnej — wydawanie — 270 

— na budowę — zawiadamianie Milicji Obywatelskiej o wyda- 
ńych — 11ł 
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.— na budowę zespoiowych garaży boksowych — 1318 


— na działalność zawodową w projektowaniu w budownictwie — 
opiniowanie wnicsków oraz kontrola pozwcleń — 92, 130 

— na działalność zawodową w zakresie projektowania w budow- 
nictwie — wytyczne dla r.n. na wydawanie — 453 

— na nabywanie, przekazywanie i używanie materiałów wybu- 
chowych w zakładach przemysłowych nie podlegających prze- 
pisom prawa górniczego — 865 

— na ustawianie urządzeń wpływających na wygląd obiektów 
budowlanych — 1520 


POŻARY 

— bezpieczeństwu — poprawa stanu — 602 

— bezpieczeństwo stacji paliw piynnych — 168 

— strefy pożarowe — 1348 

— wzmożenie czujności na budowach i obiektach stałych — 309 


— zabezpieczenie lasów 1 gruntów leśnych — 27, 58 

— zapewnienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w jed- 
nostkach podiegłych — 758 

— zapobieganie oraz tryb postępowania w przypadku ich po- 
wstania — 762 


PRACA 

— bezpieczeństwo i higiena w hutach i eN szklarskich — 
435 

— dni wolne przysługujące pracownicom wychowującym dzieci 
do lat 14 — wynagrodzenie — 648 


— ayscyplina — przestrzeganie w instytutach naukowo-badaw- 
czych — 345 

— dyscyplina — przestrzeganie w Ministerstwie — 337 

— dyscyplina — kontrola przestrzegania — 1285 


— komórek kadrowych w zakładach a rau — metody, tryb 
` postę :powania i organizacja — 561 
— miodccianych w celu nauki zawodu, przyuczenia do określo- 


nej pracy i wstępnego stażu — 405, 416 


— nieusprawiedliwiona nieobecność — niewypłacanie wynagro- 
dzenia — 537, 914 

— normowanie dla robót budówlano-montażowych — wytyczne 
— 214 


— normowanie — dokumentacja pierwotna = 493 

— normowanie w przedsiębiorstwach przemysłu materiałów bu- 
dowlanych — ujednolicenie metod — 725 

— normowanie — zasady i organizacja — 665 

— przerwy spowodowane ciężkimi warunkami atmosferycznymi 
w okresie zimy — 172, 443 

— przerwy w okresie zimy w zakładach prefabrykacji — 744 

— przy użyciu promieni jonizujących — dodatki — 483 

— przyjmowanie na stanowiska kierownicze związane z odpo- 
wiedzialnością materialną — 697 s 

— ręczna przy załadunku i wyładunku — normy czasu i stawki 
jednostkowe dla robotników — 425 

— robotników — badanie czasu — 950 

— skrócony czas w Gliwickich Zakładach Materiałów Izolacyj- 
nych „Izola”, oraz w Oddziale Waty Szklanej Huty Szkła 
„Zabrze” — 298 

— stan bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach — 629 

— ustalanie ciągłości dla nabycia uprawnień do nagród za wie- 
loletnią pracę — 516 

— w Centrali Ministerstwa — zmiana godzin — 1188 

— weryfikacja i ujednolicenie dokumentacji — 156 

— wielozmianowa w budownictwie — 811 

— wprowadzenie regulaminu — 320, 552, 934 

— w warunkach szkodliwych dla zdrowia — przyznawanie mle- 
ka — 1408 

— w warunkach szkodliwych dla zdrowia w instytutach nauko- 
wo-badawczych — wykaz — 341 

— w warunkach szkodliwych dla zdrowia w Laboratorium Cera- 
miki Budowlanej — wykaz — 75 

— w warunkach szkodliwych dla zdrowia w Laboratorium Prze- 
mysłu Ceramicznego — wykaz — 331, 351 
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— w warunkach szkodliwych dla zdrowia w Laboratorium Prze- 


mysłu Materiałów Budowlanych Wapienno-Piaskowych — 
wykaz — 81 


— w warunkach szkodliwych dla zdrowia w Laboratorium Prze- 


mysłu Szklarskiego — wykaz — 82 


— wpisywanie w dowodach osobistych daty przyjęcia i zwol- j 


; 


nienia — 806 
— wstępny staż absolwentów szkół — 128, 348, 355, 411, 738, 
1009, 1046, 1252 


— wykonywana poza zakładem pracy — świadczenia dla pra- 


cowników — 732 
— wzrost wydajności — 1395 


— zaliczanie do. dni przepracowanych przerw spowodowanych 


warunkami atmosferycznymi — 443 


— zaliczanie niektórych rodzajów do ruchu ciągłego w przed- ` 


siębiorstwach przemysłowych — 1033 


PRACE 3 
— badawcze i doświadczalne w zakresie metod izotopowych 4 
1269 í 
— branżowe j działowe ośrodki informacji technicznej i ekono- E 
micznej w budownictwie — plan podziału — 279 
— branżowych ośrodków normowania pracy — zasady planowa- ` 
nia — 816 , 
— geodczyjne — obniżka cen projektów — 904 
— geologiczne związane z badaniami przydatności gruntu — 


tryb postępowania przy zlecaniu i wykonywaniu — 685 
— nad usprawnieniem organizacji pracy i zarządzania w przed- 
siębiorstwach przemysłowych — 1250 ` - 


— naukowo-badawcze — usprawnienie zaopatrzenia placówek za- 

, plecza naukowo-technicznego — 800 - 

— naukowo-badawcze z zakresu energetyki — uzgadnianie — 
922 è 

— nie wymagające kwalifikacji zawodowych — zatrudnianie 
młodocianych powyżej lat 16 — 403 

— ofertowe i projektowe dla potrzeb eksportu — 267 


— projektowe architektoniczno-budowlane — cennik — 88, 987 
— projektowe budownictwa ogólnego — zmiany cen — 106, 260 
— projektowe — ogłoszenie wykazu cenników zawierających 
obniżki cen (cenników) — 258 8 
— projektowe — ogólne zasady cennika — 87, 176, 191 - 
— projektowe w budownictwie — zasady i tryb udzielania po- ` 
zwoleń pracownikom — 91, 180, 357, 361 ; 
— projektowe w zakresie typizacji w budownictwie — organi- 
zacja — 229, 1180 5 
— projektowe — wycena przyjmowanych zleceń — 102 : 
— projektowe — wykorzystywanie opracowań typowych — 18% 
— projektowe — zasady zawierania umów i dokonywania roz- 


liczeń — 124, 228, 1037 A 

— projektowe — zmiana przepisów o obniżce cen — 581 

— projektowe z planu typizacji — zasady zlecania i finansowa- ` 
nia — wykonywanie przez osoby fizyczne — 226 

— społeczne — ewidencja zwolnień — 710 

— w dziedzinie zastosowania metod matematycznych i elektro- 
niki obliczeniowej — koordynacja — 1238 

— załadunkowe i w yodun aye = dodatki’ do ANEA Jenna 
kowyċh — 772 ATSA ri 

— załadunkowe i wyładunkowe — zasady RETTE za- 
trudnionych robotników — 898 f 

— zlecone i zajęcia uboczne — 313, 473 


PRACOWNICY í 

— administracyjni RKA — ustalenie stanowisk służbowych, kwa- 
lifikacji i uposażenia — 675 

— biur projektów — zasady wynagradzania — 354, 597 

— biur projektów — zatrudnienie — 254 3 

— Centrali Materialów Budowlanych — Zarząd Przedsiębiorstw 
— zasady wynagradzania — 1240 j 

— czasowo przeniesieni — zwrot kosztów podróży — 935 

— dokształcanie w zakresie szkoły podstawowej — 287, 643 
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działów studiów biur projektów — wynagrodzenie — 255 
ewidencja danych dotyczących stosunku do powszechnego obo- 
wiązku wojskowego — prowadzenie — 378 

fachowi przemysłowej służby zdrowia — zatrudnianie — 1133 
fizyczni pracowni wykończeniowych biur projektów — zasa- 
dy wynagradzania — 408 

fizyczni taboru pływającego — płace — 418 

fizyćczni w Warszawskim Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Bu- 
downictwa — wynagradzanie — 490 

fizyczni — wynagradzanie w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia 
Budownictwa w Wyroby Hutnicze i Metalowe w Katowicach 
— 604 

instytutów naukowo-badawczych — nagradzanie i premiowa- 
nie — 659 

inżynieryjno-techniczni i ekonomiczni zatrudnieni przy pra- 
cach rozruchowych obiektów Huty im. Lenina. — premiowa- 
nie — 1192 

inżynieryjno- -techniczni przedsiębiorstw branży metalowej == 
zmiany wynagrodzenia — 886 / 

jednostek pływających w Przedsiębiorstwie Budownictwa In- 


żynieryjno-Morskiego w Gdańsku — wynagrodzenia — 1000 
kierowani na podyplomowe studia specjalistyczne w zakresie 
energii jądrowej — świadczenia zakładów pracy — 555 


kontrola wykorzystywania zaświadczeń o czasowej niczdol- 
ności do pracy — 959 


kulturalno-oświatowych placówek — płace — 423 
Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych w Płocku — premio- 
wanie niektórych — 594 > 

młodociani — udzielanie urlopów wypoczynkowych — 538 
najniżej zarabiający — podwyżka wynagrodzeń — 1236; do- 


„datek mieszkaniowy — 1347 


— 


— 


niektórych jednostek organizacyjnych instytutów naukowo- 
-badawczych — uposażenie — 669 ; 
niepełnozatrudnieni na kursach szkolenia zawodowego — za- 
sady wynagradzania — 983 5 

oddziałów zaopatrzenia rcbotniczego — wynagradzanie — 346 
organizowanie narad — 500 * 
ośrodków ińformacji technicznej i 
projektów — zaszeregowanie — 277 
pełnoletni — zatrudnianie nie posiadających kwalifikacji wy- 
maganych — 424 

pomocniczych gospodarstw rolnych prowadzonych przez 
przedsiębiorstwa — zasady wynagradzania — 1215 

prace zlecone i zajęcia uboczne — 313 

prowadzący rachunkowość kas zapomogowo-pożyczkowych — 
wynagradzanie — 428 

przebywanie w pomieszczeniach biurowych Ministerstwa poza 
godzirmami pracy — 1135 

przedsiębiorstw budowlano-montażowych — wynagradzanie — 
338, 1365, 1372 

przedsiębiorstw przemysłowych i budowlang+montażowych — 
wynagradzanie za efektywność eksportu — 1219, 1346 
przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych branży meta- 
lowej: zasady wynagradzania — 442 


ekonomicznej w biurach 


„przędsiębiorstw,.przemysłowych —— zasady premiowania za 


racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej — 
1218 Rz 

przedsiębiorstw” przemysłu cementowego — wprowadzenie 
czterobrygadowej organizacji pracy i zasad wynagradzania — 
1007 

przedsiębiorstw BAR materiałów "budowlanych — stoso- 
wanie podwyższonych wynagrodzeń — 1107 

przyjmowanie za wyłącznym skierowaniem organów zatrud- 
nienia — 377 

przyznawanie mleka z tytułu pracy w warunkach szkodli- 
wych dla zdrowia — 1408 

Resortowego Ośrodka Normowania Pracy Ministerstwa — za- 
sady wynagradzania — 1166 ` 

roszczenia o odszkodowanie za wypadki w zatrudnieniu — 


— 


A 
4 
= 


KZ 


sposób załatwiania — 628 

samochodowi w jednostkach budżetowych — zasady wynagra- 
dzania i czasu pracy — 522 

samochodowi — wynagradzanie i czas pracy — 511 

służb górniczych — specjalne świadczenia i wyróżnienia, — 
353 

szkolenie w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwche- 
micznej — 78 

świadczenia dla wykonujących pracę pozą zakładem pracy — 
732 

udział w spółkach i spółdzielniach — 313 

umysłowi jednostek geologicznych terenowego przemysłu ma- 
teriałów budowlanych — zasady wynagradzania — 611 
umysłowi magazynów przedsiębiorstw transportowych i pro- 
dukcji pomocniczej — kwalifikacje i zaszeriegowanie — 834 
umysłowi niektórych przedsiębiorstw przemysłowych branży 
metalowej — wynagrodzenie — 682 > 
umysłowi i obsługi przedsiębiorstw obrotu towarowego — wy- 
nagrodzenia = 1353 

umysłowi Pracowni Projektowej Warszawskiego Zjednoczeniu 
Budownictwa Przemysłowego — wynagradzanie — 695 
umysłowi przedsiębiorstw budowlano-montażowych budownic- 


twa ogólnego i specjalnego, remontowych i budownictwa 
wiejskiego — wynagrodzenie — 289 R 

umysłowi przedsiębiorstw budowlano-montażowych realizują- 
cych roboty na priorytetowych budowach — premiowanie — 


917, 1097 : 
umysłowi przedsiębiorstw ceramiki budowlanej i przemysłu 


materiałów budowlanych wapienno-piaskowych — zasady wy- R 


nagradzania — 1178, 1323 


umysłowi przedsiębiorstw produkcji pomocniczej, zaopatrze- 
nia budownictwa, transportowych oraz w Warszawskim 
Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej „Zaplecze” — pre- 
miowanie — 973 i 

umysłowi przedsiębiorstw produkujących beton (żelbet) lub 
elementy budowlane z: betonu (żelbetu, żużlobetonu) — wy- 
nagrodzenie — 704 


umysłowi przedsiębiorstw przemysłowych — premiowanie — 
1143, 1266. = 
umysłowi przedsiębiorstw przemysłu cementowego — wyna- 


grodzenie — 591 j 
umysłowi przedsiębiorstw przemysłu wapienniczego i gipso- 
wego — wynagradzanie — 305 

umysłowi przedsiębiorstw Zakładów Azotowych Puławy I 


—1 II — wynagradzanie i premiowanie — 1022 


umysłowi Strzegomskich Zakładów Przemysłowych — wyna- 
grodzenie — 336 

umysłowi — terminy awansowania — 1165 
umysłowi w pracowni projektowej Przedsiębiorstwa Monta- 
żu Aparatury i Automatyki „Energoaparatura” — wynagra- 
dzanie — 492 

umysłowi w przedsiębiorstwach budowlano- -montażowch — 
premiowanie — 856, 965, 1116 


s 


umysłowi w przedsiębiorstwach i zakładach Ao, tere= 


nowego — wynagrodzenia — 332 zs 


umysłowi w przedsiębiorstwach okuć. i,dnstalacji budowla- 


nych — zasady wynagradzania — 502 

umysłowi — wymagania kwalifikacyjne do zajmowania nie- 
których stanowisk w przedsiębiorstwach — 334, 496, 523, 578 
uprawnienia w biurach projektów do zwrotu „kosztów prze- 
jazdów służbowych koleją — 217 

urbanistycznych pracowni i zespołów do opracowywania pla- 
nów zagospodarowania przestrzennego: wynagrodzenie — 101, 
118, 173; kwalifikacje — 154 


— Urzędu Rezerw Państwowych — uprawnienia do wstępu do 


pomieszczeń przedsiębiorstw — 375 


— uznawanie za wybitnych specjalistów — 627 
— Wałbrzyskich Zakładów Graficznych „Kalkomania” — wyna- 


gradzanie — 415, 1354 
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— w biurach projektów — zawodowe kwalifikacje pracowni- | — projektowe przedsiębiorstw budowlano-montażowych — zasa- 
ków — 86, 190 dy wynagradzania pracoewników — 897 

— wydziałów budownictwa p.w.r.n. — obowiązki służbowe i od- | — terenowe — opracowywanie ankiet i zestawień. — 1325 
powiedzialność — wytyczne — 440 — urbanistyczne — opracowania rzeczowych programów prac na 

— wynagradzanie — przestrzeganie przepisów — 395 1964 r. — 239 

—ewynagradzanie przy pracach rozruchowych — 303 — urbanistyczne wydziałów budownictwa, urbanistyki i archi- 

— wynagradzanie ża terminowe zdawanie wagonów — węglarek tektury prezydiów rad narodowych — opracowanie rzeczo- 
dó dyspozycji PKP — 698 wych programów prac na rok 1967 — 1216 

za wyróżniający się w akcji organizacji odbioru, składowania | — urbanistyczne — wytyczne do zakresu działania i organiza- 
i konserwacji ponadnormatywnych ilości węgla kamiennego — cji — 244 
nagradzanie — 1040, 1172, 1345 — urbanistyczne — architektoniczne i zespoły opracowujące — 


— zajmujący pokoje w domach studenckich — przy dział miesz- 
kań — 799 

— zakładów produkcji pomocniczej i usług przedsiębiorstw bu- 
dowlano-montażowych — zasady wynagradzania — 412 

— zakładów przemysłowej służby zdrowia — świadczenia — 957 

— zasłużeni — nagradzanie — 340 

— zatrudnieni przy projektowaniu w państwowych biurach pro- 
jektów — obowiązki — 263, 875 

— zatrudnieni przy realizacji budowy Zakładów PCE Pu- 


ławy I i II — specjalne premiowanie — 1159 

— zatrudnieni przy realizacji w rejonie Bieszczad — dodatki — 
1062 

— zatrudnieni w bibjiotekach zakładowych — wynagradzanie — 
422 


— zatrudnieni w biurach konstrukcyjnych i dokumentacji tech- 
niczno-ruchowej — wynagradzanie — 495 

— zatrudnieni w biurach projektów na stanowiskach głównych 
specjalistów — obowiązki — 216 

— zatrudnieni w biurach projektów 
oraz sprzęt ochrony oscbistej — 586 à 

— zatrudnieni w branżowych ośrodkach normowania pracy — 
zasady wynagradzania — 1167 

— zatrudnieni w dziale orzecznictwa RKA — ustalanie stano- 
wisk, kwalifikacji i uposażenia — 1258 

— zatrudnien» w „Geocprojekcie” — zasady wynagradzania — 507 

— zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych przedsięwzięć g0- 
spodarczych zjednoczeń — zasady wynagradzania — 1064 

— zatrudnieni w pracowniach projektowych przedsiębiorstw bu- 
dewlano-montazcwych — zasady wynagradzania — 897 

A zamiejscowi w przedsiębiorstwach (zakładach) terenowego 
przemysłu materiałów budowlanych — stosowanie wynagro- 
dzenia specjalnego — 755 

— zatrudnieni w SARPie — wynagradzanie F 982 , 

_ — zatrudnieni w stacjach maszyn licząco-analitycznych i w Biu- 

rze Rozliczeń Budownictwa — zasady wynagradzania — 1011 

— zatrudnieni w stołówkach prowadzonych przez zakłady pra- 
cy — wynagrodzenie — 1036 


odzież robocza, ochronna 


— zatrudnieni w straży przemysłowej — wynagradzanie — -557 

— zatrudnieni w Wojewódzkim Zjednoczeniu Biur Projektowych 
w Katowicach — zasady wynagradzania — 1187 

— zatrudnieni w zakładach badań i doświadczeń — zasady wy- 
nagradzania — 1087 

— zatrudnieni w zakładach górniczych (kamieniołomach) — spe- 


cjalne wyróżnienia i świadczenia — 564 
 — Zjednoczeń Biur Projektów Budownictwa i Biur Projektów 
Budownictwa Ogólnego — zasady wynagradzania — 1029 
— zjednoczeń grupujących przedsiębiorstwa przemysłowe i bu- 
dowlano-montażowe — zasady wynagradzania — 862, 951, 
- 1267 


PRACOWNIE ` 


— badawcza urbanistyczno-architektoniczna IUA — wynasgra- 
dzanie pracowników — 173 

— projektowa Przedsiębiorstwa Montażu Aparatury i Automa- 
tyki „Energoaparatura” — 492 

— Projektcwa Warszawskiego Zjednoczenia Budownictwa Prze- 
mysłowego  — zasady wynagradzania pracowników umysło- 


wynagradzanie — 173 


PRAKTYKA 

— na stanowiskach pracowniczych w wydziałach budownictwa, 
urbanistyki i architektury — 847 

— projektowa w zespołach usług projektowych — tryb zalicza- 
nia — 1305 

— zawodowa przy projektowaniu i budowie budynków budow- 
nictwa specjalnego — 1314 


PRASA 

— publikacje z dziedziny geologii — 533 

— umieszczanie ogłoszeń — 491; ograniczenia ogłoszeń i re- 
klam — 802 _ 


PRAWO BUDOWLANE 
— stosowanie przepisówwart. 39 — 1420 
— ustalenie interpretacji niektórych pojęć — 1415 


PREMIOWANIE 

— kierowców wozów ciężarowych i ich pomocników w trans- 
porcie wlasnym’ — 524 

— kierowców za zdanie opon nadających się do użytku — 433 

— maszynistek — 399, 558 

— palaczy za oszczędne zużycie opału przy opalaniu kotłów 
centralnego ogrzewania — 784, 1038 

— pełnoletnich uczniów szkół przyzakładowych — 740 

— podwyższenie pułapu premiowego dla operatorów ciężkiego 
sprzętu w przedsiębiorstwach geologicznych terenowego prze- 
mysłu materiałów budewlanych — 864 

— pracowników instytutów naukowo-badawczych — 659 

— pracowników -inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych za- 
trudnionych przy pracach rozruchowych obiektów Huty im. 
Lenina — 1192 

— pracowników na terenie budowy Mazowieckich Zakładów Ra- 
fineryjnych w Płocku — 594 $ 

— pracowników przedsiębiorstw przemysłowych za racjonalne 
i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej —41218 

— pracowników umysłowych przedsiębiorstw budowlano-monta- 
żowych — 856, 965, 1116, 1309 

— pracowników Waiowykh przedsiębiorstw budowlano-monta- 
żowych realizujących roboty na niektórych priorytetowych 
budowach — 917, 1097 

— pracowników umysicwych przedsiębiorstw produkcji pomoc- 
niczej, zaopatrzenia, transportowych, -iranspartowo=spedycy j- 
nych, transportowo-sprzętowych « oraz « przedsiębiorstwa ,.Za- 
plecze” — 973, 1309 

— pracowników umysłowych przedsiębiorstw przemysłowych — 
1143, 1266 


— pracowników RY przedsiębiorstw Zakładów Azoto- 
wych Puławy I i II — 1022 
— przekraczające 35% wynagrodzenia zasadniczego — wypłaca- 


nie kierowcom i ich pomocnikom — 521 

— robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano- 
-montażowych realizujących w przeważającej części roboty 
budowlano-montażowe — 1242 

— specjalne — pracowników zatrudnionych przy realizacji bu- 


wych — 693 dowy Zakładów Azotowych Puławy I i II — 1159 


TEZ 


Nr 14 


uczniów — ramowy regulamin — 889 

w biurach projektów — termin wypłaty — 322 

w  przedsiębiorstwach budowlano-montażowych fundusze 
premiowe dła poszczególnych grup i wykaz pracowników 
uprawnionych — 859 

w przedsiębiorstwach i bazach transportowych — określenie 
zadań rzeczowych — 414 

wypłacanie poza planem funduszu płac lub ze środków nie- 
objętych funduszem — 376 

za gospodarcze wykorzystanie paliw — 1235 


za marszrutyzację przewozu ładunków kolejami normalnoto- . 


rowymi — 1361 


PREZYDIA 


w.r.n. — opiniowanie projektów aktów normatywnych — 651 


PRODUKCJA 


biur projektów — określenie wartości — 1113 
budowlano-montażowa w toku — zasady inwentaryzacji i wy- 
ceny — 1490 

części zamiennych do maszyn i urządzeń budowlanych i 
mysłu materiałów budowlanych — usprawnienie — 1270 


prze- 


"eksportowa — ustalanie norm pracy na wyroby — 739 


eksportowa — zaopatrzenie rzemiosła i przemysłu prywatne- 
go w surowce i odpady — 455 

elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopo- 
chodnych — 1053 

elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych — 
właściwa jakość — 877 

konstrukcji kablobetonowych oraz metalowych — 1043 
kontrola jakości w przedsiębiorstwach przemysłu materiałów 
budowlanych — organizacja — 603 

krajowa maszyn i urządzeń — dla przemysłu cukrowniczego 
i na eksport — rozwój — 527 

maszyn i urządzeń dla przemysłu ceramiki budowlanej i prze- 
mysłu silikatowego w zakresie wyrobów wapienno-piasko- 
wych w latach 1963—1980 — 796 

materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych — organiza- 
cja — 791 

mączek zwierzęcych — warunki budowy i urządzenia óddzia- 
łów produkcji — 192 


miejscowa materiałów ściennych — stosowanie w projektach 
budownictwa powszechnego — 212 
niezakończona — zasady wyceny — 1370 * 


organizacja i kontrola jakości oraz unowocześnienie wyrobów 
produkowanych przez przedsiębiorstwa Peo materiałów 
budowlanych — 1018 

planowanie w zakładach przemysłu szklarskiego specjalizu- 
jących się w eksporcie — 1225 x 
pomieszczeń przewcźnych dla potrzeb zagospodarowania pla- 
ców budów — 1055 

przedsiębiorstw budowlano-montażowych — zaliczanie lub nie- 
zaliczanie maszyn i konstrukcji do wartości — 1268 
silników wysokoprężnych „H” i „L* — inwestycje przygoto- 
wujące uruchomienie — 1399 


wielkowymiarowych elementów — finansowanie, ewidencjo- 


~ nowanie) i "rozliczanie wartości zużycia form i podkładów — 


460 - 

wielkowymiarowych konstrukcyjnych elementów prefabryko- 
wanych — kwalifikacje osób zatrudnionych — 797 

własna przedsiębiorstw — tryb kwalifikowania, ustałania cen 
oraz sprzedaży wyrobów niepełnowartościowych — 672 
wprowadzenie nowych mierników do praktyki gospodarczej — 
1214 

w przedsiębiorstwach branży metalowej — usprawnienia ca- 


„łokształtu organizacji — 886 


w przemyśle materiałów budowlanych badanie, ustalanie i bi- 
lansowanie zdolności produkcyjnych — 608 

w zakładach przemysłu szklarskiego specjalizujących się w 
eksporcie — planowanie — 756 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN 


ł 


. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. Str. 95 
PROGRAMY , 
— prac pracowni urbanistycznych — opracowanie rzeczowych — 
239 


— prac związanych z wyznączaniem terenów budowlanych na 


wsi w okresie lat 1965—1970 — 999 
zamierzeń budownictwa prototypowego — 193 


PROJEKTOWANIE 


architektoniczno-budowlane obiektów budownictwa ogólne- 
go — koordynacja branżowa — 1035 
architektoniczno-budowlane obiektów budownictwa 
słowego — koordynacja branżowa — 936 
budownictwa kolejowego i drogowego w resorcie komunika- 
cji — 1389 

budynków budownictwa specjalnego — * praktyka zawodowa — 
1314 

bądynków na terenach eksploatacji górniczej — wymagane 
warunki techniczne — 170 

dla potrzeb budownictwa i PEWNE NNĄC NAC przestrzenne- 
go — nagrody za wybitne osiągnięcia twórcze — 1260 

dla potrzeb budownictwa — konkursy — 894 

domów wczasowych, kolonijnych i sanatoryjnych — 724 
inwestycji — 1072 

inwestycji w resorcie górnictwa i energetyki — 1391 
konstrukcji budowlanych — oszczędność stali — 195 
konstrukcji z betonu sprężonego — 919 

konstrukcji kablobetonowych i metalowych — 1043 
modelowe — ramowe wytyczne dla sporządzania dokumenta- 
cji inwestycji — 1072 

nagrody za wybitne osiągnięcia twórcze — przyznawanie do- 
rocznych — 187 l 

obiektów z wielkowymiarowych elementów prefabrykowa- 
nych — uwzględnianie lokalnych możliwości i warunków 
transportu — 1127 

odmowa wykonania przez biura projektów — zasady i tryb — 
463 

ogrzewań wodnych o obliczeniowej temperaturze 100—110°C 
— 181 

organizacji budów dla inwestycji budownictwa przemysłcwe- 
go — 26 a 

oszczędne w budownictwie przemysłowym — 1248 
prefabrykowanych konstrukcji kablobetonowych — prawidło- 
wość rozwiązań — 872 

przewodów dymowych, spalinowych i 
budownictwie ogólnym — 9, 56 

przez jednostki państwowe — zamawianie prac — 328 
przyłączy gazowych — 97 

tryb zatwierdzania w latach 1967—1968 dokumentacji inwe- 
stycji dla niektórych zakładów produkcji specjalnej resortu 
przemysłu ciężkiego — 1392 ` 1 

urządzeń turystyczno-wypoczynkowych na terenie kraju — 
823 z 
warunki techniczne dia budynków na terenach eksploatacji 
górniczej — 1173 

w budownictwie — udzielanie zezwoleń pracownikom — gi, 
180, 357, 361 

w budownictwie — wytyczne dla wydziałów budownictwa 
r.n. w sprawie wydawania pozwoleń na działalność zawodo- 
wą — 453 j : 
w państwowych jednostkach — tryb pracy i powoływanie 


przemy- 


wentylacyjnych — w 


zespołów orzekających — 93, 94, 139; w spółdzielczości 
i CRZZ — 200 


wykorzystywanie w pracach opracowań typowych — 184 
zagospodarowania przestrzennego — wytyczne przy sporzą- 
dzaniu podkładów mapowych — 117 

zakładów przemysłowych deglomerowanych z Warszawy — 
stosowanie niektórych rozwiązań segmentów” budynków — 
1217 was 
zasady zawierania umów i dokonywania rozliczeń — 124, 1037 
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PROJEKTY oraz wiejskich jednostek osadniczych — ustalanie cennika — | 
— budowlane — dobór gatunków stali na konstrukcje — 1119 175 l 
— budowlane — kuntrola stosowania wskaźników zużycia stali | — podawanie i rejestrowanie przez jednostki projektujące 
i betonów w budownictwie — 157 wskaźników i danych techniczno-ekonomicznych — 169 
— budowlane — obcwiązek sporządzania — 1330 — posiadające wybitne wartości plastyczne — tryb uznawa- 
nia — 7 


— budowlane typowe — ceny — 129 

— budowlane — uzgadnianie z organami ochrony przeciwpoża- 
rowej — 265 

— budowlane — właściwe sporządzanie — 712 

— budowlane — zatwierdzanie pod względem artystycznym — 
223 

-— budownictwa powszechnego — stosowanie materiałów ścien- 
nych, cegły wapienno-piaskowej i kratówki — 212 

— budownictwa powszechnego — zwolnienia od obowiązku za- 
twierdzania niektórych przez organa państwowego nadzoru 
budowlanego — 1181 

— budownictwa przemysłowego — obniżka cen — 437 


— budynków budownictwa powszechnego — wynagrodzenie za 
opracowanie ROZM i danych techniczno-ekonomicznych 
— 286 


_ — budynków mieszkalnych — ceny — 189 

— budynków mieszkalnych opartych na segmentach z woje- 
wódzkich zestawów — składniki — 1303 

— budynków mieszkalnych oraz segmentów budynków objętych 
wojewódzkimi zestawami — wycena — 1050 

— budynków mieszkalnych — tryb uzgodnień jednostek projek- 
towania ze zjednoczeniami budownictwa — metody wyko- 
nawstwa oraz zużycia materiałów budowlanych i urządzeń 
wyposażenia — 925 

— budynków prototypowych — ceny — 148 

— centralnego ogrzewania — wyceny — 261 

— dla budownictwa przedszkoli, szkół podstawowych, liceów, 
szkół zawodowych, warsztatów szkolnych oraz internatów — 
stosowanie — 928 5 

— dla potrzeb budownictwa — konkursy — 894 

— eksportowe budynków z zakresu budowfńctwa ogólnego — 
ceny — 1023 

— indywidualnych budynków mieszkalnych objętych wojewódz- 
kimi zestawami — ceny — 896 

— indywidualnych budynków mieszkalnych objętych wojewódz- 
kimi zestawami — zatwierdzanie — 926 z 

— inwestycji resortu — uzgadnianie założeń wstępnych — 464 


— sporządzanie 


— typowe budownictwa powszechnego — nadzór autorski 


— wyznaczenia terenów budowlanych na obszarach wsi, w 


— w zakresie prac geodezyjnych — obniżka cen projektów — 904 
— zamawianie przez jednostki państwowe — 328 3 
— zezwolenie na nieposiadanie przy wymianie dachowych po- 


— z wojewódzkich 


— segmentów budynków i projekty budynków dla potrzeb bu- 


downictwa przemysłowego — ustanowienie międzyresortowe- 
go zestawu — 1013 z 


— sporządzanie, określenie kwalifikacji fachowych nie objętych 


prawem budowianym — 123, 327 

przez działy (sekcje) dokumentacji i nadzoru ` 
technicznego przy miejskich (dzielnicowych) zarządach budyn- 
ków mieszkalnych — 1337 


— technologiczne i mechaniczne w zakresie ceramiki i przemy- 


słu ceramicznego — 525 


— technologiczne w zakresie zakładów produkcji elementów be- 


tonowych, żelbetowych, kablobetonowych i strunobetonowych 
— ustalenie cennika — 670 

nad 
realizacją — 213 


— typowe dla budownictwa indywidualnego na wsi — rozpo- 


wszechnianie — 1273 


— typowe obiektów budówlanych — ramowe zasady sporządza- 
nia i zatwierdzania — 1034 

— typowe dźwigarów strunobetonowych — stosowanie*i adap- 
tacja — 1398 


— typowych budynków, typowych segmentów i typowych ele- | 


mentów — obowiązek stosowania w budownictwie ogólnym 
oraz dopuszczalne odstępstwa — 895 


— typowych elementów i konstrukcji kablobetonowych w bu- 


downictwie powszechnym — stosowanie i adaptacja — 1092 


sprawozdawczości — 1121 


— wyznaczania terenów budowlanych na wsi — wytyczne da 


opracowywania — 207 


kryć budynków wiejskich — 942 J 
zestawów dla realizacji inwestycji budow- 
nictwa mieszkaniowego na lata 1966—1970 — przygotowanie 
— 929; tryb dokonywania zmian — 1402 


— inwestycyjne — tryb i zakres prac związanych ze sporządza-* 
niem danych wyjściowych oraz założeń kosztorysowych — 
1374 

— konstrukcji budowlanych — oszczędność stali — 195 


PROKURATOR - 
— załatwianie interwencji w trybie KPA — 812 


PROMIENIOWANIE j 


— konstrukcji odbiegających od powszechnie stosowanych — | — zasady używania źródeł — 1186 
1311 
— konstrukcji żelbetowych — stosowanie stali zbrojeniowej ga- PRZECHOWYWANIE 
tunku 34GS — 920 ` — dowodów księgowych — 720 i 
-— konstrukcyjne — wprowadzenie stalowych dwuteowników | — strzałowych środków w odkrywkowych zakładach górni- — 
równoległościowych — 1295 czych — 326 a 
— na papierze światłoczułym — ilości egzemplarzy — 208 PRZEDSIĘBIORSTWA = 
Ta 4 
=+ obniżka cen.za prace — 436 — badania sprawozdań finansowych — 150 "3 
— odmowa na wykonanie — wytyczne zasąd i trybu udzielania | __ pugewlano-montażowe — branżowy plan kont — 722 Ą 
odmowy 488 — budowlano-montażowe — ewidencja i kontrola ilościowa za- 
— operatywnych planów kwartalnych biur projektów — opra- | _ plecza tymczascwego — 367 i ` 
cowywanie — 203 — budowlano-montażowe — gospodarka magazynowa — 979 


— organizacji budowy — cennik — 262 

— organizacji produkcji, zarządzania oraz uruchamiania nowo 
budowanych lub modernizowanych zakładów produkcyjnych — 

- wytyczne — 1072 

— pilnych prac ofertowych dla potrzeb budownictwa — 267 

— planów miejscowych — korzystanie przy sporządzaniu z ma- 
teriałów opracowanych przez IUA — 1125 

— planów zagospodarowania przestrzennego i wyznaczania te- 
renów na wsi — tajemnica państwowa i służbowa — 206 

— planów zagospodarowania terenów inwestycji budowlanych 


— budowłano-montażowe — kontrola i rozliczenia materiałów 

+ zużytych do robót specjalnych — 890 - 

— budowlano-montażowe — lokalizacja zaplecza techniczno- -g0- 
` spodarczego i socjalno=bytowego — 913 1 

— budowlane-montażcwe — postępowanie przy realizacji ro- 
bót — czyny społeczne — 945 A 

— budowlano-montażcwe, produkcji pomocniczej i usługowe bu- — 
downictwa terenowcgo oraz przemysłu materiałów budowla= 
nych — rozszerzenie uprawnień — 293 j 

— pbudowlano-montażcwe, remontowo-budowlane — współdzia+ 
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łanie w zakresie zagadnień zatrudnienia, norm pracy i płac— 
221 e 3 
budowlano-montażowe — rozliczenia i kontrola materiałów 
zużytych do robót ogólnobudowlanych — 899 
budowlano-montażowe — sporządzanie planu techniczno-eko- 
nomicznego — 53 

budowlano-montażowe — sprawozdawczość statystyczna z wy- 
konania planu w roku 1967 — 1413 

budowlano-montażowe — wzmożenie dyscypliny płac — 431 
budowlano-montażowe — zaliczanie lub niezaliczanie do war- 
tości produkcji maszyn i konstrukcji — 1268 


budowlano-montażowe — zasady gospodarowania środkami 
trwałymi — 343 

geologiczne — świadczenia dla robotników zamiejscowych — 
83 


główni księgowi — stanowiska i wynagradzanie — 489 
gospodarka magazynowa — 358 

komasacja i zasady ustanawiania prowadzących w resorcie — 
656 


— kontrola wewnętrzna — 573 


— 
— 


— 


PoE 
Z 


kontrola wydawania poza przedsiębiorstwo składników mająt- 
kowych — 647 

młodocianych zatrudnienie w celu nauki zawodu, przyuczenia 
do określonej pracy i wstępnego stażu — 405 

należności za dostawy, roboty i usługi nie zgłoszone do ko- 
misji arbitrażowych — 700 

obrotu towarowego — rozszerzenie uprawnień — 519 ` 
obrotu towarowego — wynagrodzenie pracowników umysło= 
wych i obsługi — 1353 

obsługa prawna — 759 

opracowywanie operatywnych planów — 798 


pracownicy umysłowi — kwalifikacje niezbędne do zajmo- 


wania niektórych stanowisk — 334, 496, 523, 578 
produkujące cegłę — rewizja poziomu normatywów wyrobów 
gotowych — 622 

przemysłowe kamienia budowlanego, 


eksploatacji kruszyw 


i surowców mineralnych oraz kruszyw. lekkich — kryteria 


zaszeregowania do kategorii płac — 1350 


przemysłowe — prace nad usprawnieniem organizacji i za- 
rządzania — 1250 

przemysłu materiałów budowlanych — dyscyplina technolo- 
giczna oraz poprawa jakości wyrobów — 526 

przemysłu materiałów budowlanych — opracowywanie i wpro- 
wadzanie technicznie uzasadnionych norm pracy — 767 
przemysłu materiałów budowlanych — organizacja kontroli 
jakości produkcji — 603 

przemysłu materiałów budowlanych — organizacja kontroli 
jakości produkcji oraz unowocześnienia wyrobów — 1018 
przemysłu terenowego materiałów budowlanych — organiza- 
cja i zasady działania — 454 

przemysłowe — zaliczanie do ruchu ciągłego niektórych ro- 
dzajów prac — 1033 

remontowe i remontowo-montażowe — tymczasowy tryb zle- 
cania remontów maszyn budowlanych — 301 

remontowe maszyn i urządzeń budownictwa — wymagania 


kwalifikacyjne pracowników umysłowych — 496 

resortu — normy określające czas trwania badań sprawozdań 
finansowych — 1168 

resortu — pobieranie opłat za miejsca w hotelach robotni- 
czych — 613 

resortu — uprawnienia pracowników Urzędu Rezerw Pań- 
stwowych do wstępu do pomieszczeń — 375 

rozszerzenie uprawnień w resorcie przemysłu materiałów bu- 
dowlanych — 79, 333 

sprawozdania finansowe — tryb i terminy składania — 461 
stan bezpieczeństwa pracy — 629 

transportu samochodowego — podstawowy wskaźnik rocz- 
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nego planu techniczno-ekonomicznego do utworzenia fundu- 
szu zakładowego — 748 

transportowe, transportowo-sprzętowe i sprzętowe — tryb 
i terminy rozliczeń za usługi — 751, 905 

tryb wprowadzenia bezwydziałowej struktury organizacyj- 
nej — 673 

tworzenie funduszu zakładowego — 972 

udział w rozwoju sportu i wychowania fizycznego wśród za- 
łóg — 536 

upoważnione do uzgadniania cen artykułów nietypowych, pro- 
dukowanych przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej — 
778 

usprawnienie organizacji — 466 

ustalanie norm i planowanie zapasów — 1358 

w okresie zimy — kontrola zaplecza socjalno-bytowego — 831 
wykonawstwa inwestycyjnego — podstawowe zadania rzeczo- 
we stanowiące podstawę utworzenia funduszu zakładowego — 
749 

wzorcowe — 548 

zapewnienie w planach techniczno-ekonomicznych środków na 
wynalazczość oraz kluby techniki i racjonalizacji — 1044 
zatrudnianie młodocianych powyżej 16 lat przy pracach nie 
wymagających kwalifikacji zawodowych — 403 


PRZEDSZKOLA 


jednostkowe koszty budowy — 1371 
wynagradzanie intendentów — 475 


PRZEJAZDY 


służbowe koleją — zwrot kosztów pracownikom biur projek- 
tów — 217 

kolejami PKP — wydawanie legitymacji uprawniających do 
500/0 zniżki — 787, 1051 


PRZEKAZYWANIE 

— materiałów wybuchowych w zakładach przemysłowych nie 
podlegających prawu górniczemu — pozwołenia — 865 

PRZEMYSŁ 


cementowy — fundusz szkód górniczych — 853 

cementowy — zabezpieczenie dostaw maszyn i urządzeń w 
latach 1963—1980 — 794 

ceramiki i silikatowy wyrobów wapienno-piaskowych — pre- 
dukcja maszyn i urządzeń do wyrobów — 796 

chemiczny — zwiększenie eksploatacji surowców mineral- 
nych — 883 

cukrowniczy i na eksport — rozwój krajowej produkcji ma- 
szyn i urządzeń — 527 

prywatny — zaopatrzenie w surowce i odpadki — dla pro- 
dukcji eksportowej — 455 


ZEPISY 

bhp — ogólne — 2 

bhp — przestrzeganie przez inspektorów nadzoru inwestor- 
skiego przy wykonywaniu robót budowlanych — 947 , 
dotyczące ustalania zasobów kopalin — stosowanie — 735 
dotyczące zatrudnienia młodocianych — przestrzeganie — 949 
meldunkowe obowiązujące — przestrzeganie przez jednostki 


resortu — 481 

meldunkowe — przestrzeganie w hotelach robotniczych — 539 
obowiązujące przy przyjmowaniu prac zleconych i. zajęć 
ubocznych — przestrzeganie — 473 

obowiązujące przy wywłaszczaniu nieruchomości — przestrze- 
ganje — 649 : 

o lokalizacji szczegółowej inwestycji — stosowanie — 1333 

o uregulowaniu stanu prawnego mienia pod zarządem pań- 
stwowym — interpretacja — 397 

o wynagradzaniu pracowników — przestrzeganie — 395 
prawa budowlanego — interpretacja niektórych pojęć — 1415; 
stosowanie art. 39 — 1420 

skarbowe — stosowanie przepisów w zakresie działania crga- 
nów administracji budowlanej — 112 
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— szczegółowe o sporządzaniu miejscowych planów zagospodaro- 
wania przestrzennego — 147 

— technicznej eksploatacji kopalń odkrywkowych — 449 

— Technicznej Eksploatacji Kopalń Rud i Surowców Mineral- 
nych — stosowanie — 444 

— w zakresie wynagradzania pracowników biur projektów — 
stosowanie — 953 

— w zakresie wynalazczości — przestrzeganie — 1331 

— w zakresie ewidencji i dokumentowania obiegu półfabryka- 
tów i wyrobów gotowych w produkcji w magazynach i przy 
wydawaniu — stosowanie — 1136 5 

— z zakresu inwestycji rolniczych — utrata mocy obowiązującej 

— niektórych — 1416 


PRZESTĘPCZOŚĆ a? 

— dochodzenie i egzekwowanie odszkodowań od sprawców — 
1287 

— gospodarcza — przyznawanie nagród rewidentom za wykry- 
cie — 692, 882 


` — gospodarcza — udział w walce jednostek organizacyjnych re- 


sortu — 383, 544 
— gospodarcza — zasady i tryb przekazywania informacji orga- 
nom MO — 658 


PRZEWODY 
— dymowe, spalinowe i wentylacyjne — projektowanie, wyko- 
nywanie i sprawdzanie — 9, 56 


PRZEWOZY i i 

— ładunków kolejami normalnotoerowymi — premiowanie za 
marszrutyzację — 1361 

— wapna pałonege mielonego i mączki wapiennej luzem — pro- 
gram na lata 1963—1967 — 688 

— węgla kolejami normalnotorowymi — rezszerzenie marszru- 
tyzacji — 745 iż 


PRZYŁĄCZA À 


— gazowe — projektowanie i wykonywanie — 97 


PRZYMUSOWY ZARZĄD 
— wnioski © zwrot mienia — 392 


. PRZYRZĄDY 


— pomiarowo-kontrolne i laboratoryjne unikalne — zasady go- 
spodarowania — 1068 


PUBLIKACJE 
— wydawanie — 844 
PUSTAKI 
— produkcja — stosowanie żużla paleniskowego i więlkopieco- 
wego — 23 
R 
RACHUNKOWOŚĆ > = 


— wynagradzanie pracowników za prowadzenie w kasach zapo- 
- mogowo-pożyczkowych związków zawodowych — 428 


RACJONALIZACJA "E 
— formularzy dokumentacji z zakresu pracy i płac — 653 œi 


RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ 
— unifikacja norm krajów należących — 699 i 


RADA ZAKŁADOWA 
— wynagradzanie członków zwolnionych od pracy RACE — 
482, 1335 : 


RADIOIZOTOPOWE URZĄDZENIA 
— stosowanie w budownictwie — 1269 


RATOWNICTWO 


`. — górnicze w podziemnych zakładach — nadzór Centralnej Sta- 


e cji — 21 s 
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RATOWNICY 
— aparatowi — wynagradzanie przy wszelkich akcjach w ko- | 
palniach glin ceramicznych — 595 


REGULAMIN t 

— nadawania odznaki „Ratownik Górniczy” — 874 

— pracy — wprowadzenie — 320, 5562, 934 

— ramowy premiowania uczniów — 889 

— ramowy — zespołów odbudowy lub budowy zagród 

skich — ustalanie ramowego — 360 

— ustanowienie nadawania „Odznaki 
Lenina” — 42 5 

— wewnętrznego urzędowania Resortowej Komisji 
' wej — 14 


wiej- 
Budowniczych Huty im. 


Arbitrażo= 


REJESTR 

— bezpieczeństwa kopalń — 68 

— maszyn i urządzeń budowlanych — uporządkowanie dokumen- 
tacji techniczno-ruchowej i wprowadzanie rejestru — 356 


REJESTRACJA - 

— graficzna decyzji i ustaleń dotyczących zagospodarowanią 
przestrzennego — 1326 

— niektórych decyzji wydziałów budownictwa, urbanistyki i ar- 
chitektury w p.r.n. — 1004 : 


REKLAMA 

— gospodarowanie funduszem i wyrobami — 1280 

— ograniczenia w prasie codziennej i wydawnictwach .periodyez- 
nych — 802 


REKONSTRUKCJA 
— organizacyjno-techniezna branż budownietwa i przemysłu ma- 
teriałów budowlanych — 969 


REMONTY 

— budynków na obszarach wiejskich województw zachodnich 
i północnych — organizowanie akcji — 976 

— budynków wiejskich: mieszkalnych i gospodarskich — usta- 
lanie uproszczonych norm szacunkowych na nakłady — 1608 

— ciężkiego sprzętu budowlanego — udział maszynistów — 300 


— maszyn budowlanych — tryb zlecania — 301 

— maszyn i urządzeń — wynagrodzenia — 1349 

— obiektów budowlanych w rolnictwie — Speos system 
szatowania kosztów — 1006 

— podstawowych maszyn budowlanych — astaleiie zasad koor- 
dynacji branżowej — 851 


RENCIŚCI 
— zatrudnianie — 828 
— zwolnienia z pracy — 374 


RENTY 

— czynności zakładów pracy — 596 1 

— najniższe — podwyższenie — 902 

— wydawanie zaświadczeń osobom zamieszkałym poza granica- 
mi Polski — 1104 


RESORTOWA KOMISJA ARTIRAŻOWA — patrz ARBITRAŻ 

REWIDENCI i 

— przyznawanie nagród za wykrywanie przestępstw gospodar- 
czych — 692, 882 ` 


REWIZJA 

— finansowo-księgowa — kompleksowa — 783 

— finansowo-księgowa w jednostkach podległych — 634 

— nadzwyczajna do orzeczeń arbitrażowych — tryb wnosze- 
nia — 310 : 

— organizacja aparatu w jednostkach nadzorowanych — 779 


ROBOTNICY 

— badanie czasu pracy — 950 

— budowlani przedsiębiorstw budowlano-montażowych realizu- - 
jących w przeważającej części roboty ogólnobudowlane: - 
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wprowadzenie taryfikatora kwalifikacyjnego; premiowanie — 
1242 

— formujący szkło — skrócony czas pracy — 61; ustalenie wy- 
kazu chorób zawodowych — 329. 

— jednostek geologicznych terenowego przemysłu materiałów 
budowlanych — zasady wynagradzania — 611 

— komórek geodezyjnych i geotechnicznych biur projektów — 
wynagradzanie — 909 

— niektórych grup w przedsiębiorstwach branży metalowej — 
zmiany wynagrodzenia — 886 

— normy czasu i stawki jednostkowe dla zatrudnionych przy 
ręcznych pracach załadunkowych i wyładunkowych — 425 

— pełnoletni — podnoszenie kwalifikacji — 1101 

— przedsiębiorstw budowlano-montażowych — udzielanie bez- 
płatnych urlopów — 901 

— przedsiębiorstw (zakładów) stolarki budowlanej — 1378 

— w przemyśle szklarskim — wynagradzanie — zmiany — 1019 

— wynagradzanie w Wałbrzyskich Zakładach Graficznych — 
„Kalkomania” — 415 

— wynagradzanie za terminowe zdawanie wagonów-węglarek do 
dyspozycji PKP — 698 

— zamiejscowi w przedsiębiorstwach geologicznych — świadcze- 
nia — 83 

— zatrudnieni przy pracach załadunkowych i wyładunkowych — 
zasady wynagradzania — 898 

— zatrudnieni w branży metalowej — podwyższenie stawek płac 
w najniższych kategoriach zaszeregowania — 1356 

— zawodów poligraficznych zatrudnionych w OITEB — wyna- 
gradzanie — 1193 

— zawody w których mogą być przyznawane tytuły kwalifika- 
cyjne — 567, 681 


ROBOTY 
— akordowe — ustalenie jednolitych cenników — 499 
— budowlane. i montażowe — kosztorysy — przecena lub prze- 


liczenie istniejących na roboty budowlano-montażowe wyko- 
.nywane po dniu 31.XII.65 r. — 1030, 1058, 1245 


— budowlane i montażowe — dodatkowe koszty — 1002, 1066, 
1386 
— budowlane i montażowe — powołanie Komisji Norm, Cen 


i Wskaźników — 855 
— budowlane i montażowe — tryb i terminy zlecania oraz opra- 
cowywanią bilansów na lata 1967—1968 — 1209 


— budowlane i montażowe — wstępny etap prac nad rozdzia- 
6 łem i bilansowaniem w 1968 r. — 1396 ; 

budowlane i montażowe — zestawienia wartości — 1400 
budowlane — jakość przy wykonywaniu szybów, dźwigów 
osobowych i towarowych — 25 

budowlane — obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego 
przy przestrzeganiu przepisów bhp — 947 

budowlane — przestrzeganie warunków bezpieczeństwa — 8 
budowlane — tablice informacyjne — 89, 111 


budowlano-montażowe dla inwestycji własnych — zlecanie — 
325 


budowlano-montażowe dla rolnictwa — koordynacja branżoś 
wa jednostek organizacyjnych — 1271 
budowlano-montażowe — gospodarowanie stalą — 429 


budowlano-montażowe — podstawy sporządzania kosztorysów 
na wykonywanie po dniu 31 grudnia 1965 r. — 1001 
budowlano-montażowe — stawki narzutów na normatywne 
koszty bezpośrednie — 1002 

budowlano-montażowe — wskaźniki kosztów i nakładów rze- 
czowych — opracowywanie — 227 

budowlano-montażowe wykonywane na rzecz jednostek go- 
Spodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nieuspo- 
łecznionej — 438 

budowlano-montażowe wykonywane na rzecz MON — 407 
'budowlano-montażowe wykonywane na zlecenie jednostek 
wojsk radzieckich — 472 
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— budowlano-montażowe wykonywane przy budowie szkół ze 
środków państwowych i spółdzielczych — 439 


— budowlano-montażowe — wytyczne normowania pracy — 214 
— budowlano-montażowe w zakresie wodnych melioracji — za- 
sady i tryb odbioru — 138 s 


— budowlano-montażowe — zapewnienie urządzeń grzewczych 
w okresie obniżonych temperatur — 1093 ; 

— budowlano-montażowe — zasady i tryb odbioru — 450 

— geodezyjne — ustalenie cen — 610 

— górnicze — sporządzanie i uzupełnianie mierniczych planów 
robót — 430 

— górnicze — sprawdzanie wiadomości osób kierujących — 72 

— należności za niezgłoszone do komisji arbitrażowych przez 
przedsiębiorstwa — 700 - 

— nowe budowlane i remontowe wykonywane w strefach IV, 
i V — dodatki do cen kosztorysowych — 1221 


— ogólnobudowlane — rozliczenia i kontrola materiałów zuży= 
tych — 899 

— ogólnobudowlane — weryfikacja norm i cen akordowych — 
1409 


— polowe w rolnictwie — zabezpieczenie w siłę roboczą — 316, 
318 

— przy usuwaniu wad w budynkach — zasady wyceny oraz roz- 
liczeń — 243 

— przy zagospodarowaniu pomelioracyjnym — zasady i tryb 
odbioru — 138 


— realizacja w ramach czynów społecznych — postępowanie 
przedsiębiorstw budowlano-montażowych — 945 B 


— remontowo-budowlane i instalacyjne — ustalanie wynagro- 
dzeń i dokonywanie rozliczeń — 141 ; 
— rozbiórkowe — warunki bezpieczeństwa — 4 


— rozdział budowlanych i montażowych w 1968 r. — wstępny 
etap prac — 1396 
— spawalnicze — warunki techniczne wykonywania — 50, „1391 


— spawanicze — zapewnienie jakości — 32 
— stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie — 1056 
— strzałowe w zakładach górniczych resortu Budownictwa i Ko- 
„ munikacji — zasady i tryb udzielania zezwoleń na odstępstwa 
od przepisów — 1071 


— w akordowo-ryczałtowym systemie płac — wytyczne zawie“ 
rania umów — 391 

— wiertnicze (geologiczne i budowlano-montażowe) — ustalanie 
podstaw wyceny i rozliczeń kosztów — 362 

— wiertnicze — unikanie szkód w drzewostanie — 18, 62 

— w warunkach zimowych — przygotowanie budów — 622 

— ziemne i budowlano-montażowe — używanie ciężkich deficy- 
towych maszyn budowlanych — 380 

ROCZNIK E 

— statystyczny Ministerstwa — wydawanie — 609 

ROLNICTWO ; 

— elektryfikacja — sprawa finansowania, odbioru i rozliczeń 


inwestycji — 365 

— utrata mocy obowiązującej niektórych przepisów 
inwestycji — 1416 

— zabezpieczenie w siłę roboczą w okresie nasilenia robót — 
316, 318 


z zakresu 


ROSZCZENIA 


— dochodzenie cywilnych w postępowaniu nakazowym i upomi- 
nawczym — 1332 


— pracownicze o odszkodowanie za wypadki w zatrudnieniu — 


sposób załatwiania — 628 


ROŚLINY 
— środki chemiczne do ochrony — kontrola jakości — 708 


ROZBIÓRKA 
— państwowy nadzór budowlany nad budownictwem w zakre- 
sie komunikacji — 912 


iP, 1 


c. 


_— zaliczanie niektórych 


Str. 100 


— państwowy nadzór budowlany w budownictwie specjalnym 
w zakresie gospodarki wodnej — 205, 1111 

— państwowy nadzór budowlany w budownictwie powszech- 
nym — 138, 222, 833 


ROZDZIAŁ 
— węgla Geputatowego — pokrywanie kosztów składom opało- 
wym — 832 


_— wytworów hutniczych — dla niektórych EAS — 46 


ROZLICZENIA 

— dokonywanie za wykonane obiekty budownictwa — 1265 
kosztów robót wiertniczych (geologicznych: i budowlano-mon- 
tażowych) — 362 

kosztów zakupu — 956 

materiałów zużytych do robót ogólnobudowlanych w przed- 
siębiorstwach budowlano-montażowych — 899 

materiałów zużytych w produkcji pomoeniczej przedsiębiorstw 
wykonujących roboty ogólnobudowlane — 1025 

nakładów na zaplecze tymczasowe — 723 

robót za usuwanie wad w budynku — 243 

usług transportowych — 736 

"wartości zużycia form i podkładów de produkcji elemen- 
_46w wielkowymiarowych — 460 

w clearingu polsko-radzieckim — 366 

za prace projektowe — dokonywanie — 124, 228 

za roboty remontowo-budowlane i instalacyjne budownictwa 
ogólnego — 141 

z materiałów budowlanych zużytych do robót specjalnych — 
890 

z tytułu dostaw materiałów i świadczeń pomiędzy przedsię- 
biorstwami budowlano-montażowymi a jednostkami wojsk ra- 
Gzieckich — 793 


— z tytułu odprzedaży materiałów nabytych na cele własnego 


zaopatrzenia — 1290 

— za usługi świadczone przez przedsiębiorstwa R WOPR 
transportowo- -sprzętowe i sprzętowe — tryb i terminy — 754, 
205 


ROZRUCH 

— nowo budowanych lub rozbudowywanych ebiektów przemy- 
słowych — wynagradzanie pracowników — 303 

— nowo budowanych zakładów — 488- 

— zespołów maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowy ch — wy- 
nagrodzenia przedsiębiorstw uspołecznionych — 140 


RUCH CIĄGŁY 
rodzajów prac w  przedsiębiorstwach 
„przemysłowych — 1033 

* 


RURY i $ 


'— azbestowo-cementowe — stosowanie do budowy sieci wodo- 


-€iągowych i instalacji kanalizacyjnych — 1070 

— betonowe i żelbetowe — stosowanie w budownictwie sieci ka- 
nalizacyjnych — 451 

— Rodyciągowe — stosowanie azbestu do uszczelniania — 10 


= DE 
g 


RUSZTOWANIA 
— drewniane — stosowanie znormalizowanych — 556 
- RZEMIOSŁO 
— zaopatrzenie w surowce 1 odpadki — dla produkcji ekspor- 
_ towej — 455 
S 
SAMOCHODY 


— gospodarka służbowymi — 1286, 1329 
— zbędne — postępowanie — 1195 


SAMOCHODOWE POJAZDY 7 
— badanie skuteczności hamulców — 1310 
— kierowcy — stosowanie akordowego systemu plac-— 944 


> oznakowania — 501 
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SAMOOBRONA i 
— powszechna — uwzględnianie wymagań w szczegółowych pla- 


nach zagospodarowania przestrzennego i w planach realiza- 
cyjnych — 1363 


SAMORZĄD ROBOTNICZY 

— szkolenie ekonomiczne działy — pomoc przedsiębiorstw — 820 

— uchwały i wnioski — realizacja — 1170 

— współpraca w zakresie usprawnienia gospodarki materiało- 
wej — 810 . 


r 


SCHRONY 
— doprowadzenie do właściwego stanu — 162 


SEGMENTY 
— budynków = 204, 1014, 1074, 1075, 
1081, 1082, 1039 


f 
1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 


— budynków — stosowanie niektórych rozwiązań w projekto- 
waniu zakładów przemysłowych deglomerowanych z Warsza- - 
wy — 1217 


.— składniki projektów budynków mieszkalnych opartych na 


segmentach z wojewódzkich zestawów. — 1303 
— typowe — obowiązek stosowania projektów w budownictwie 
ogólnym oraz dopuszczalne odstępstwa — 895 


SIEC 
— kanalizacyjna w budownictwie — stosowanie rur betonowych 
i żelbetowych — 451 


SILNIKI 

— elektryczne — znakowanie — 462 

— wysokoprężne „H” i „L” — realizacja inwestycji dla przy- 

gotowania uruchomienia produkeji — 1399 

SIŁA ROBOCZA 

— męska — zapewnienie w latach 1967—1970 zakładom pracy — 
- 1379 

SKARGI 

— organizacja przyjmowania i rozpatrywania — 520 

— tryb załatwiania — 652- 


SKŁADKI 3 
— obliczanie na ubezpieczenia spoleczne — przy wypłatach z oso- | 
bowego funduszu płac — 553 sej 
SKŁADNICE ES 
— akt — prowadzenie — 607 = 
SKŁADNIKI ć 
— majątkowe — inwentaryzacja rzeczowych — 635 
— majątkowe — kontrola wydawania poza przedsiębiorstwo — 
647 p 
— majątkowe — zasady i sposób przeprowadzania inwentary= i 
zacji przez jednostki podległe — 509, 686, 776 4 
SKŁADY : A 
— naziemne materiałów wybuchowych — 404 4 
— opałowe — pokrywanie kosztów pe węgla deputato- 
wego — 832 f 
SŁUŻBY 


— architektoħiczno-budowlane — nadzór nad budową i monta- 
żem obiektów z elementów ley EiS ez: wielkowymia= 
rowych — 165 

— architektoniczno-budowlane — wytyczne postępowania „przy 

` sporządzaniu podkładów mapowych — 117 i 

— architektoniczno-budowlane — zadania — 110 z 

— architektoniczno-budowlane — zmiany w sprawozdawczości — 

+ 1124 

— ekonomiczne — postęp i organizacja — 1003 k 

— ekonomiczne — pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach 
przemysłowych i budowlano-montażowych — 1202 

— energetyczne — wzmocnienie w jednostkach budownictwą 
i przemysłu — 600 

— geotechniczne w biurach projektów — organizacja — 685 


Nr 14 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. 


BUD. I PRZEM. MAT. BUD. 


— mierniczo-geologiczne — działalność — 715 


— techniczne w jednostkach resortu — wzmocnienie — 669 

— zdrowia przemysłowa — zatrudnianie fachowych pracowni- 
ków — 1133 

— zdrowia przemysłowa w zakładach — świadczenia dla pra- 


cowników — 957. 

— zdrowia zakładów przemysłowych — obowiązki zakładów pra- 
cy w zakresie kontroli społecznej — 1322 

— zdrowia — zapewnienie warunków prawidłowego przebiegu 
inwestycji — 587 


SMARY 
— poprawa gospodarki — 1091 


SOCJALNO-BYTOWE SPRAWY 
— działalność pozaoperacyjna — 1369 


SPAWACZE 
— zatrudnieni w budownietwie — 389 


SPECJALIŚCI 
— uznawanie pracowników przedsiębiorstw — 627, 1296 


SPEDYCJA 
— taryfa towarowa — 998 


SPORT 
— dalszy rozwój kultury fizycznej — 719 
` — udział przedsiębiorstw w rózwoju — 536 


SPORY 
— arbitrażowe — zapobieganie zbędnym — 621 
— przedumowne — postępowanie ugodowe — 1360 


SPÓŁDZIELCZOŚĆ 
— inwalidzka — współdziałanie i współpraca — 711 


SPRAWOZDANIA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

— biur projektów — 420 

— finansowe przedsiębiorstw — normy określające czas trwa- 
nia badań — 1168 

— finansowa przedsiębiorstw — terminy I tryb składania — 461 

— finansowe — ogłaszanie — 498 

— finansowe przedsiębiorstw — badanie — 750 


— finansowe — sposób przyjmowania przez jednostki nad- 
rzędne — 376 
— resortowa — wykaz obowiązującej w 1967 r. — 1340 


— służby architektoniczno-budowlanej — 1124 

— statystyczna — usprawnienie — 893 3 

— statystyczna z wykonania planu przedsiębiorstw budowla- 
mno-montażowych w roku 1967 — 1413 

— ubezpieczeń majątkowych i osobowych w jednostkach pod- 
ległych — 484 

— z realizacji zadań w zakresie dwuletnich planów typizacji 
w budownictwie — 1367 

— z wykonania norm pracy — 825 

— z wykonania rocznego planu oddawania obiektów do użytku 
i rocznego planu zadań rzeczowych w budownictwie — 747 

"— 2 zakresu zaopatrzenia materiałowo-technicznego na formu- 
larzu GM-11 — 636 ; 

— ze sporządzania miejscowych planów zagospodarowania prze- 
strzennego oraz projektów wyznaczania terenów na obszarach 
wsi — 1121 


SPRZĄTACZKI 
— wynagradzanie — 19, 70, 71 


SPRZEDAŻ 

”- Wyrobów niepełnowartościowych pochodzących z własnej pro- 
dukcji przedsiębiorstw — tryb postępowania — 672 

SPRZĘT 


— budewlany ciężki — udział maszynistów w przeglądach i re- 
montach — 300 


ś 


— budowlany — ogólne warunki umów o najem — 1182 

— budowlany w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych — 
zbywanie zbędnego — 371 

— ochrony osobistej — ustalenie norm — 295 

— ochrony osobistej — ustalenie resortowych norm dla pracow 
ników biur projektów — 586 

— ochrony osobistej — zaopatrzenie pracowników — 589 

— plywający — obsługa — 352 

— transportowy eksportowany — zabezpieczenie obsługi 
nicznej — 530 


tech- 


STACJE 

— benzynowe, składostacje i składy Centrali Produktów Nafto- 
wych — lokalizacja — 219 

— paliw plynnych — bezpieczeństwo pożarowe — 224 


STAL 

— dobór gatunków na konstrukcje w projektach budowlanych — 
1119 

— gospodarowanie przy 
429 

— oszczędność w budownictwie — projektowanie konstrukcji 
budowlanych — 195 

— Pełnomocnik — powołanie — 335 

— prętowa — stosowanie w konstrukcjach żelbetowych — 826 

— program postępu technicznego w “zakresie prawidłowego sto- 
sowania oraz wykorzystania w latach 1966—1970 — 968 

— wprowadzenie do projektów konstrukcyjnych oraz stosowanie 
w wykonawstwie stalowych dwuteowników równoległościo- 
wych — 1295 

— wskaźniki zużycia w budownictwie — 157 

— wskaźniki zużycia w konstrukcjach — wprowadzenie — 1018 

— zbiórka i dostawy złomu — 691 

— zbrojeniowa gatunku 34GS — stosowanie w projektach kon- 
strukcji żelbetowych — 920 

— zbrojeniowa ST50B — zmiana Polskiej Normy — 1208 


robotach budowlano-montażowych — 


STANOWISKA 

— kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych w przed- 
siębiorstwach materiałów budowlanych — 593 

— kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych w przed- 
siębiorstwach prowadzących roboty górnicze otworami wiert- 
niczymi — 677 > | 

— kierownicze — przyjmowanie do pracy związanej z odpowie- 
dzialnością materialną — 697 l 

— pracownicze w wydziałach budownictwa, urbanistyki i archi- 
tektury — 847 ` r l 

— pracy — utworzenie dla zatrudnionych w Korpusie Technicz= 
nego Pożarnictwa — 679 . 

— służbowe pracowników administracyjnych RKA — ustalenie = 
675 

— w przedsiębiorstwach — kwalifikacje niezbędne do zajmo- 
wania niektórych — 523, 578 


STAWKI 

— godzinowe za niektóre usługi — opracowywanie wniosków 
o ustalenie — 721 

— jednostkowe dla robotników przy ręcznych pracach załadun- 
kowych i wyładunkowych — 425 

— jednostkowe za prace załadunkowe i wyładunkowe — do- 
datki — 772 


— narzutów na normatywne koszty bezpośrednie — 1602, 1066, 
1386 i r 

STOLARKA 

— budowlana — normy zużycia materiałów drzewnych — 531 

— jakość — 671 . 

— typowa — wprowadzenie nowego katalogu — 528 

STOWARZYSZENIA 


— Architektów Polskich współpraca z biurami projektów re- 
sortu — 641 
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Str. 102 


— członkostwo — 1304 
— zrzeszone w NOT — współdziałanie — 580 


STRAŻ 
— nieuzbrojona — wynagradzanie — 290 
— przemysłowa — wynagradzania — 557 


STREFY 

— ochronne — ustalanie — 1212 

— pożarowe — 1348 

STUDENCI 

— szkół wyższych — praktyka — 676 


STUDIA 

— historyczne do planów urbanistycznych — 84 

— historyczne — zasady ustalania kosztów — 95 

— podyplomowe miejscowego planowania przestrzennego — 152, 
259 

— specjalistyczne w zakresie energii jądrowej — świadczenia 
zakładów pracy na rzecz pracowników kierowanych na pody- 
plomowe — 555 

— wykaz kierunków i specjalności uprawniający do ubiegania 
się o uprawnienia budowlane — 237, 931 

- 
STUDNIE 
— zabczpieczenia przed zanieczyszczeniem przez "opady pyłu — 


213 


SUROWCE 

— dla produkcji eksportowej — zaopatrzenie rzemiosła i prze- 
mysłu — 455 

— miejscowe i odpadowe — wykorzystania w indywidualnym 


budownictwie wiejskim — 1317 

— mineralne dla potrzeb przemysłu chemicznego, materiałów 
budowlanych i ogniotrwałych — zwiększenie eksploatacji, 
ograniczenie importu i zwiększenie eksportu — 883 

— normy zużycia — 1210, 1384 

— skalne — unikanie szkód w drzewostanie przy wykonywaniu 
robót wiertniczych — 18 

— wtórne — powołanie Pełnomocnika — 1057 

— wtórne żelaza i stali oraz metali nieżelaznych — powołanie 
Pełnomocnika — 335 


 — zasady działania w zakresie doskonalenia gospodarki — 849 


SUWNICE 
— elektryczne — operatorzy — 426 


SZKŁO 

— okienne w budownictwie — oszczędna gospodarka — 458 

— określenie czynności zawodowych w zespołach formujących — 
330 

SZKODY 

— górnicze w przemyśle cementowym — fundusz — 853 

— unikanie w drzewostanie przy robotach wiertniczych — 18, 62 


— wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych — odpowie- 
dzialność Państwa — 48 


SZKOLENIE 


— ekonomiczne działaczy 
przedsiębiorstw — 820 

— kierowców samochodowych, maszynistów ciężkich maszyn bu- 
dowlanych, monterów konstrukcji żelbetowych — 34, 815 

»— materiały wydawane przez Zrzeszenie Prawników Polskich — 
wykorzystanie — 1145 

s- pracowników w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciw- 
chemicznej — 78 

= pracowników w zakresie Saros przeciwlotniczej — 292 

— pracowników w zakresie szkoły podstawowej — 287, 643 

— w zakresie normowania pracy — organizowanie — 734 

— w zakresie normowania pracy — 1138 

— zalecanie materiałów szkoleniowych wydanych przez Zrzesze- 
nie — 1145 


samorządu robotniczego — pomoc 
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SĘ pi czcii RZ SBI ze 
SZKOLNICTWO — 

— ogólnokształcące — udzielanie pomocy technicznej — '620 


— przyzakładowe — Rada Organizacyjno-Programowa oraz rady 
branżowe i terenowe — 590 


SZKOŁY 


— nowo budowane — pokrywanie kosztów budowy studni — 398 

— podstawowe — dokształcanie pracowników — 643 ć 

— podstawowe, licealne, zawodowe — stosowanie projektów dla 
budownictwa — 928 

— przysposobienia zawodowego, rzemiosł budowlanych itp. — 
wstępny staż pracy absolwentów — 348 

— przyzakładowe — kierunki nauczania i kwalifikacje kadry 
pedagogicznej — 1401 

— przyzakładowe — kontrola działalności — 963 


— przyzakładowe — przyznawanie premii pełnoletnim uczniom — | 


740 
— przyzakładowe — rozwój harcerstwa — 1132 
— przyzakładowe w przedsiębiorstwach  budowlano-montażo- 


wych — zasady wynagradzania osób szkolących pracowni- 
ków — 824 

— przyzakładowe — wstępny staż pracy absolwentów — 738 

— przyzakładowe — wynagrodzenie osób szkolących pracowni- 
ków — 1141 

— średnie szkoły zawodowe — wstępny staż pracy absolwen- 
tów — 1252 

— techniczne i zasadnicze — sprawowanie opieki — 304 

— 1000-1ecia — udział przedsiębiorstw w budowie — 463 


— wyższe — praktyka studentów — 676 
— wyższe — wstępny staż pracy absolwentów — 1009 


— zasadnicze i średnie zawodowe — staż pracy absolwentów — 
1046 

— zasadnicze — kierowanie do pracy absolwentów — 311 

— zasadnicze przyzakładocwe — praktyczna nauka zawodu — 
1423 

— zawodowe i podstawowe — jednostkowe koszty budowy — 
1371 


— zawodowe — przekazywanie zbędnych maszyn, WEZ: war- 
sztatowych i wyposażeń pracowni — 465 

— ze środków państwowych i spółdzielczych —` wykonywanie 
robót budowlano-montażowych — 439 


SZYBY 
— jakość robót budowlanych przy ich wykonywaniu — 25 


z 8 
ŚCIEKI 


— gospodarka w przemyśle materiałów budowlanych — 67 
— oczyszczanie w zakładach resortu MBiPMB — 456 


ŚRODKI 

— chemiczne ochrony roślin — kontrola — 708 : 

— obrotowe przeznaczone na utrzymanie klubów techniki i ra- 
cjonalizacji — finansowanie wyjazdów zagranicznych — 916 

— ognioochronne — stosowanie — 1102 

— państwowe i spółdzielcze na roboty wykonywane przy budo- 
wie szkół — 439 

— strzałowe — dopuszczenie do stosowania w zakładach prze- 
mysłowych — 1114 


— strzałowe — przechowywanie w odkrywkowych zakładach 


górniczych — 326, 404 

— strzałowe w zakładach górniczych — gospodarka — 773 

— strzałowe w zakładach górniczych — składowanie i gospo- 
darka — 1052 

— transportu — osobowe i ciężarowe — nabywanie — 388 

— trwałe — gospodarowanie w przedsiębiorstwach budowlano- 
-montażowych — 343 

— trwałe — usprawnienie organizacyjne i techniczne gospodarki 
niektórymi — 663, 674 
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ŚWIADCZENIA 


dla pracowników wykonujących pracę poza Ski pracy — 

132 

dla pracowników zakładów górniczych (kamieniołomów) -= 5G4 

dla pracowników zakładów przemysłowej służby zdrowi» — 

świadczenia — 957 

dla robotników zamiejscowych w przedsiębiorstwach po 

gicznych — 83 

specjalne dla pracowników służb górniczych — 353 

w zakresie bezpłatnego zamieszkiwania mieszkań fabrycz- 

nych przedsiębiorstw przemysłu cementowego — 1227 

zakładów pracy na rzecz pracowników kierowanych na po- 

EE studia specjalistyczne w zakresie energii jądro- 
rej — 555 


ŚWIADECTWA 
— mistrzowskie wydawane przez Cechy — 595 


ŚWIETLICE 
— dziecięce — wynagradzanie intendentów — 475 


TABELE 
— etapów rozliczeniowych obiektów — opracowywanie — 952 
- TABLICE 
— informacyjne w miejscu wykonywania robót budowlanych — 
określenie formy — 89, 111 
— „oszczędnych przekrojów drewnianych belek stropowych” — 
114 i 


E TABOR 
=  — samochodowy — wzajemna wymiana usług pomiedzy resor- 
E tami MBiPMB i MLiPD — 927 


E. TAJEMNICA 
~ — państwowa i służbowa: 
zabezpieczenie — '985 
— państwowa i służbowa — wykładanie do wiadomości projek- 
tów planów zagospodarowania przestrzennego i wyznaczania 
terenów na wsi — 206 


kontrola stanu zabezpieczenia — 497; 


TALK 

— ograniczenie stosowania — 741 

TARGI 

— krajowe artykułów konsumpcyjnych — 368 

' — Międzynarodowe Poznańskie — zasady finansowania i księ- 

J gowania udziału wystawców krajowych — 550 

= — udział jednostek resortu w Międzynarodowych Poznańskich 
— 745, 1204 z 

— wzornictwa przemysłowego — 546 


E TARYFA 

| — towarowa transportu samochodowego i spedycji — 906 

_ TARYFIKATOR 

— kwalifikacyjny robotników budowlanych zatrudnionych w 
przedsiębiorstwach budowlano-montażowych realizujących w 

i przeważającej części roboty ogólnobudowlane — 1239 

= — kwalifikacyjny — wprowadzenie w życie — 1294 


"TECHNIKA 


EIA przekazywanie informacji o osiągnięciach — 821 
b: _ TELEFONY 
R RE służbowe — 835, 977 


3 TERENY 
= budowlane dla wsi — zasady i irb wyznaczania — 130 
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Str. 103 A 
— EARTA na obszarach wsi — opracewywanie pr ojekiu pia- 
nu — 181 
— budowlane na wsi — opracowywanie projektów wyznacza- 


nia — wytyczne -— 207 

budowlane — projekty wyznaczania na wsi — zachowanie ta- 
jemnicy państwowej i służbowej — 2668 ` 

budowlane na obszaraca wsi — projekty wyznaczania — wy= 
tyczne określania nakładu pracy — 283 

budownictwa jednorodzinnege — wytyczne dla wyznaczą- 


nia — 90, 236 

— dla budownictwa domów jednorodzinnych — zadania służby 
architektaniczno-budowlanej — 110 A 

— eksploatacji górniczej — warunki techniczne przy projekto- 
waniu i wznoszeniu budynków — 176, 1041, 1173 

— intensywność wykorzystania dla zadań inwestycyjnych — 
kcntrola ogólnych planów zagospedarowania przestrzenne- 
"ga — 861 

— na. wsi wyznaczone ną budownictwo gospodarcze, mieszka- 
niowe i usługowe — wytyczne wyrażania zgody na budowę 
poza wyznaczonymi — 144 

— niezabudowane w miastach i osiedlach — wykorzystanie — 
1103 

— pod niskie budownictwo mieszkaniowe — wytyczne — 202 

— przemysłowo-składowe — wskaźniki zapotrzebowania — 1373 

— wiejskie — pokrywanie kosztów podkładów kartograficznych 
planowania przestrzennego — 278 

— wyrażanie zgody na zmianę sposobu wykorzystania — 1242 


wyznaczanie budowlanych na wsi w okresie lat 1965—1970 — 
939 ; > 
wyznaczone na wsi na realizację budownictwa gospodarcze- 
go, mieszkaniowago i usługowego — wytyczne wyrażania zgo- 
dy — 185 

zainwestowania miejskiego — wskaźniki wykorzystania — 860, 
932, 1120, 1156 

zalesione — unikanie szkód w drzewostanie przy robetach 
górniczych — 18 


TERMIN 


— na wykonanie czynności ładunkowych — 1387 q 
— składania sprawozdań finansowych przez przedsiębiorstwa — 
461 


— umowny — realizacji niektórych inwestycji — bwa 
nie — 1351 
— wymagany przez KPA — zawiadamianie organów o nieza- 


łatwieniu spraw — 623 
— wypłaty premii w biurach projektów — 322 
załatwianie spraw przez wydziały budownictwa, urbanistyki 
i architektury prezydiów rad narodowych — 1117 
— zlecania robót budowlanych i montażowych oraz opracowagia 
bilansów na lata 1967—1968 — 1209 


TOWARY i 


— przeznaczone na eksport — zasady i tryb sporządzania kal- 
kulacji dewizowych — 1087 


TRANSPORT = 

— bazy — określenie zadań rzeczowych do celów pzeriiowaciae > 
414 z 

— gospodarka — usprawnienie 
materiałówym — 631 

— kolejowy wapna palonego mielonego i mączki wapiennej lu- 
zem — program na lata 1963—1967 — 688 

— materiałów budowlanych na terenie Górnego Śląska — 
usprawnienie — 752 

— materiałów budowlanych 
* liniowego — 1059, 1177, 1312 

— naładunek na kolejach normalnotorowych — operatywne pla- 
nowanie — 342 


i przeciwdziałanie nadużyciom 


— wprowadzenie programowania 
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osobowy i ciężarowy — nabywanie — 388 


_— paliw płynnych cysternami samochodowymi — 508 


— pieniężny i anayak wartości — zabezpieczenie i ochrona — 
1193 

— powiązania dokumentów obrotu magazynowego z listem prze- 
wozowym samochodowym i komisyjny załadunek materia- 
łów — 577 

— prace związane z usprawnieniem na terenie Górnego Śląska 
w okresie 1964—1980 r. — 774 

— rozwój scentralizowanych przewozów samochodowych mate- 
riałów masowo zużywanych przez budownictwo i przemysł 
materiałów budowlanych — 907 

— samochodowy resortu — usprawnienie organizacji — 1207 

— samochodowy — stoscwanie dokumentów przewozowych — 
640 

— samochodowy — taryfa towarowa — 906 


— samochodowy — wzajemna wymiana usług pomiędzy resor- 
tami MBiPMB oraz MPDiL — 927 

— śródki nowe — sprawdzanie jakości i przydatności do pra- 

" ey — 545 

— usługi — rozliczanie — 736 

— wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych — lokal- 
ne możliwości i warunki — 1127 

— własny przedsiębiorstw — premiowanie kierowców” wozów 


ciężarowych i ich pomocników — 524 
— zewnętrzny materiałów masowych dla celów kosztorysowa- 
nia robót budowlanych — dopłaty — 1224 


— zapewnienie należytej pracy w warunkach zimowych — 1106 

*— zapewnienie wykonania przewozów w okresie jesienno-zimo- 
wym — 1249 

TYPIZACJA 

— budownictwo prototypowe — 146, 193 

— budownictwo rolnicze — tryb zamawiania „dokumentacji ty- 
powej — 272 


— ceny typowych projektów budowlanych — 129 

— dwuletnie plany — zasady, tryb i formy sporządzania — 1367 

— obowiązek stosowania opracowań typowych oraz dopuszczal- 
ne odstępstwa — 113 


| — opracowania ujęte w obowiązujących katalogach — wyko- 


"rzystywanie w pracach projektowych — 184 
— procesów i urządzeń technologicznych. w przemy śle mate- 


riałów budowlanych — wyznaczenie jednostek kierujących — 
"850 
— projektów budownictwa powszechnego — pełnienie nadzoru 


autorskiego nad realizacją — 213 
— rozpowszechnianie projektów typowych dla indywidualnego 
budownictwa na wsi — 1273 
— segmenty budynków — projekty w Narek przemysło- 
wych — patrz PARAMETRY BUDOWLANE 
— stosowanie elementów budowlanych w budownictwie wiej- 
skim — 266 
— stosowanie. elementów E N E S z betonu 
1014, 1139 
stosowanie koordynacji wymiarowej — 209, 441 
stosowanie typowych elementów w inwestycjach przemysło- 
wych — patrz PARAMETRY BUDOWLANE 


— 869, 


— unifikacja parametrów budowlanych — patrz PARAMETRY 


BUDOWLANE 

— urządzeń energetycznych dla zagospodarowania placów bu- 
dów — 770 

— urządzeń i maszyn dla budownictwa — wyznaczenie jedno- 
stek kierujących — 850 


'— w budownictwie — organizacja Pee projektowych — 229, 
1180- 
— w budownictwie przemysłowym — wytyczne działania na 


lata 1966—1970 — 1256 s 
— wpruwadzenie katalogu stolarki typowej — 528 
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— założenia i projekty typowych obiektów budowlanych lub 
ich części — zasady sporządzania i zatwierdzania — 1034 

— zasady zlecania i finansowania prac projektowych — wyko- 
nywanie przez osoby fizyczne w wyniku konkursu — 226 


< 


TYTUŁ 
— inżyniera — stosowanie — 393 
— kwalifikacyjne — przyznawanie robotnikom określonych za- 


wodów — 567, 631 


TWORZYWA 

— sztuczne — organizacja produkeji materiałów budowlanych — 
791 

— sztuczne — prototypowa budowa demków jednorodzinnych — 
448 


U 
UBEZPIECZENIA 
— majątkowe i osobowe — 817 
— majątkowe i oscebowe w jednostkach pedleglych — 347, 484 
— pracowników resortu od następstw nieszczęśliwych wypad- 
ków — 615 
— społeczne — kontrola wypłat zasiłków — 471 
— społeczne — niewłaściwa wypłata zasiłków — 394 
— społeczne — obowiązki zakładów pracy — 1315 


UBYTKI 
— naturalne — normy — 858 


UCHWAŁY 

— Plenum KC PZPR — realizacja i wykonanie — 1255, 1257, 
1281, 1292 

— samorządu robotniczego — realizacja — 1170 


UCZNIOWIE 
— pełnoletni szkół przyzakładowych — przyznawanie premii — 
740 
— regulamin ramowy premiowania — 889 
— wynagradzanie — 1234 
į 
UKŁAD ZBIOROWY PRACY = 
— interpretacja załącznika nr 3 — 1336 


ULGI 
— przy przejazdach kolejami PKP — wydawanie 
uprawniających — 787, 1051 


legitymacji 


UMARZANIE 
— należności — wydawanie decyzji — 409 


UMOWY 
— ogólne warunki o najem sprzętu budowlanego — 1182 
— o prace projektowe — 124, 228 3 
— o roboty budowlano-montażowe wykonywane na rzecz gospo- 3 
darki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nieuspołecz- - 
nionej — 438 
— o wykonanie obiektów budownictwa — zasady i warunki — 
1265 s 
— o wykonanie prac wójektówich w związku z wprowadzeniem - 
nowych podstaw kosztorysowania — 1037 i 
— o wykonanie robót w akordowo-ryczałtowym systemie płac — 
wytyczne zawierania — 391 1 
— skupu i odprzedaży opakowań szklanych oraz odprzedaży - 
transporterek — 1151 > * 
UNIFIKACJA F 
— norm krajów RWPG — 699 
— parametrów budowlanych — patrz PARAMETRY BUDOW- 
LANE 3 
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UPOMNIENIA 

— udzielanie osobom nieprzestrzegającym prawa budowlanego — 
przez wyznaczone terenowe organy państwowego nadzoru 
budowlanego — 1140 


UPOSAŻENIE 

— pracowników administracyjnych RKA — 675 

— pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa RSXA — 
1258 

— pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach orga- 
nizacyjnych instytutów naukowo-badawczych — 689 


- UPOWAŻNIENIA 

— dyrektorów przedsiębiorstw podległych radom narodowym do 
umarzania, odraczania terminów zapłaty z tytułu niedoboru 
mienia — 583 


UPRAWNIENIA 

— do ustalania cen zbytu artykułów ceramicznych, szklarskich, 
izolacyjnych oraz urządzeń i części zamiennych do maszyn 
i urządzeń — przekazanie zjednoczeniom — 1382 

— do ustałania cen zbytu prefabrykatów betonowych i żelbeto- 
wych, kruszywa budowlanego, okuć budowlanych i stolarki 

* budowlanej — przekazanie zjednoczeniom wiodącym ogolno- 
branżowym — 1352 

— do ustanawiania norm branżowych — przekazanie — 680, 766 

— dyrektorów zjednoczeń — rozszerzenie — 1362 

— mistrzowskie majstrów — dodatki za posiadanie — 413 

— mistrzowskie — nabycie uprawnień do otrzymywania dodat- 
ku z tytułu posiadania — 818 

— organizacyjne i techniczne gospodarki środkami trwałymi — 
674 

— przedsiębiorstw obrotu towarowego — rozszerzenie — 519 

— przedsiębiorstw w resorcie przemysłu materiałów budcwla- 
nych — rozszerzenie — 79, 333 noe 

— terenowych przedsiębiorstw budowlano-móntażowych preduk- 
cji pomocniczej i usługowych oraz przemysłu materiałów bu- 

| > dowlanych — rozszerzenie — 293 

— w zakresie ustalania ćen na wyroby eksportowe i IG na 
rzecz odbiorców zagranicznych — 701 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

— dla osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie 
powszechnym — 167 , 

— lista zawodów, w których posiadanie dyplomu mistrza sta- 
nowi podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane — 
1054 


— w budownictwie powszechnym — kierunki studiów upraw- 
niające do uzyskania — 237, 931 
— nabycie uprawnień do otrzymania dodatków — 639 


— obowiązek posiadania — 1126 

— szczegółowy program — 1206, 1298 

— wzór blankietu — 280 

— zmiany w szczegółowym programie egzaminu — 930, 1404 


URLOPY 

— bezpłatne — udzielanie robotnikom przedsiębiorstw budowla- 
no-montażowych — 901 

— pracowników mających przerwy w pracy. spowodowane cięż- 
kimi warunkami atmosferycznymi — obliczanie wynagrodze- 
nia — 819 

— wypoczynkowe młodocianych — udzielanie — 538 


USŁUGI 

— dla ludności — uwzględnianie w planach zagospodarowania 
przestrzennego — 274 

— należności za niezgłoszone do komisji arbitrażowych przez 
przedsiębiorstwa — 700 

= o charakterze budowlanym — rozgraniczenie zakresu stoso- 
wania cenników — 1086 


— stawki godzinowe — sposób opracowywania wniosków o usta- 
lenie — 721 

— świadczenie pomiędzy przedsiębiorstwami budowlano-monta- 
żowymi a jednostkami wojsk radzieckich — 793 

— świadczenie projektowych przez terenowe zespoły przy wy- 
działach budownictwa, urbanistyki i architektury p.r.n. — 
971 

— świadczenie przez instytuty naukowo-badawcze w zakresie 
badań jakościowych — 1123 

— tryb i terminy rozliczeń z przedsiębiorstwami transportowy- 
mi, transportowo-sprzętowymi i sprzętowymi — 751, 905 

— tryb ustalania opłat (taryf) w resorcie — 410 


USPRAWNIENIA 

— czynności stron w toku postępowania arbitrażowego — 960 
— gospodarki niektórymi środkami trwałymi — 663 

— sprawozdawczości statystycznej — 893 


URZĄDZENIA 
— budowlane — przeprowadzanie badań i oceny jakości — 1088 
— ceny zbytu nowych — postępowanie przy ustalaniu — 1032 


— dla potrzeb przemysłu cementowego w latach 1963—1980 — 
zabezpieczenie dostaw — 794 

— dla przemysłu ceramiki budowlanej i przemysłu silikatowego 
wapienno-piaskowego — produkcja — 796 


— eksportowane — zabezpieczenie obsługi technicznej — 530 

— elektryczne — cennik projektów — 892 

— energetyczne dla zagospodarowania placów budów — typi- 
zacja urządzeń — 770 

— grzewcze — zapewnienie dla wykonywania robót budowlano- 


-montażowych oraz remontowych maszyn, urządzeń i środ- 
ków transportowych w okresie obniżonych temperatur — 1093 

— łączności nadziemne i podziemne — zapobieganie niszczeniu — 
807 

— na eksport — dostarczanie przedsiębiorstwom handlu zagra- 
nicznego instrukcji techniczno-ruchowych i rysunków tech- 
nicznych — 1100 

— nadzór techniczny, kontrola i badania roczne w zakładach 
górniczych — 74 

— naprawy — system planowania i wykonywania — 1381 

— normatywy czasowe oddawania do montażu i eksploatacji — 
768 

— przeznaczone de produkcji seryjnej — opracowywanie i za- 
twierdzanie dokumentacji technicznej — 693 a 

— radioizotopowe urządzenia — stosowanie — 1269 


'— rozruch — ustalanie wynagrodzenia — 140 
'— rozwój krajowej produkcji dla przemysłu cukrowniczego i na 


eksport — 527 
— służące do mechanizacji robót ładunkowych magazynów sta- 
łych — 763 


— sprawdzanie jakości i przydatności do pracy nowych typów — 
545 


— techniczne — zapobieganie: awariom i postępowanie peN, ich 


powstaniu — 1179 
— technologiczne w przemyśle materiałów budowlanych i w bu- 
downictwie — typizacja — 850 


— turystyczno-wypoczynkowe na terenie kraju — projektowa- 


nie — 823 


— uzupełnianie i uporządkowanie dokumentacji techniczno-ru= 


chowej — wprowadzenie rejestru — 356 
— warsztatowe — przekazywanie 
nych — 465 


— wentylacyjne — prewadzenie dzienników eksploatacji i na- z 


prawy, sporządzanie metryk — 76 

— wpływające na wygląd obiektów budowlanych — pozwole- 
nia na ustawianie — 1320 

— wynagrodzenia za remonty — 1349 

— zabezpieczające dla- żurawi , budowlanych, 
oraz koparek z osprzętem dźwigowym — 1278 

— zbędne — zagospodarowanie — 474 


samochodowych 
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UZGADNIANIE 
— projektow aktów normatywnych z Polską Akademią Nauk — 
642 \ 
— projektów budowlanych z organami ochrony przeciwpożaro- 
wej — 265 
UŻYTKI RGLNE 
HM s  — ochrona — 1588 
| UŻYWANIE A 
28 — materialow wybuchewych w zakładach przemysłowych nie 
p s podiegających prawu górniczemu — pozwolenia — 865 
w 
WADIUM 
= — brzetaigowe — popieranie przy dostawach, robotach i usłu- 
-N gach — 349 
> WADY 
. — ujawnione w budynku — zasady wyceny oraz rozliczeń robót 


przy usuwaniu — 243 
= w budownictwie mieszkaniowym — tryb postępowania przy 
usuwaniu — 718 


WAGONY 
. — do przewozu cementu — kary umowne za przetrzymywanie — 
53 1387 
wad —,natadunek i wyładunek w niedziele i świętą — wzmożenie — 
Ą 84 

=  — węglarki — wynagradzanie robotników i pracowników 
terminowe zdawanie da dyspozycji PKP — 698 


za 


'WAPN 

— nawozowe — komtrola — 708 

— palone mielone i mączka wapienna — program przewozów na 
lata 1963—1%67 transportem kolejowym luzem — 688 

— pokatbidowe — używanie przy budowie — 1 


WARSZAWA = 
— gospodarka lokalami użytkow ymi — 381 
— zatrudnianie pracowników — 359 


s WARSZAWSKI ZESPÓŁ MIEJSKI 
_ — określenie granic — 3 


_ WARSZTATY 
— szkolne — jednostkowe koszty budowy — 1371 
= szkolne — stosowanie projektów dla budowy — 928 


 — atmosferyczne — przerwy w pracy w okresie zimy — 172 
atmosferyczne — zaliczanie przerw w pracy do dni prze- 
pracowanych — 443 

budowy i urządzenia oddziałów produkcji mączek zwierzę- 
cych — 192 

socjalno- bytowe kwater wynajmowanych — 1324 
— socjalne załóg — poprawa — 1291 

_— zimowe — przyg gotowanie budów — 632 


WARUNKI TECHNICZNE 
— instalacji piorunochronnych typu lekkiego — 179 
— obiektów bułąwiych budownictwa powszechnego — 1152, 
1226 
= obowiązujące przy wznoszeniu budynków na obszarach gór- 
niczych — 432 
<- — ochrony przeciwpożarowej w PE E elektroenergetycz- 
h nych o napięciu wyższym niż 1 kV — 1275 

" — urządzeń elektroenergetycznych w pomieszczeniach, strefach 
s i przestrzeniach zewnętrznych zagrożonych wybuchem — 1276 
— wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych — 373 
= wykonywania robót spawalniczych — 50, 1397 
— wymagane przy projektowaniu i wznoszeniu budynków na 
" terenach eksploatacji górniczej, — 170, 1041, 1173 : 
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WCZASY 
— rodzinne — organizowanie i prowadzenie — 457 
— rodzinne — ustalanie i podział puli resortowej — 738 


WENTYLACJA 

— konstrukcja kanałów wentylacyjnych — 578 

— wprowadzenie cbhowiązku sporządzania metryk technicznych 
i prowadzenia dziennika eksploatacji i naprawy — 76 


WERYFIKACJA 

— dokumentacji pracy i płac — 156 

— norm i cen akurdowych dla robót ogólnobudawlanych — 1409 

— wzorów opakowań jednostkowych, etykiet i nalepek — -683, 
1028 

WĘGIEL OaE 

— brunatny — stcsowanie jako paliwa przemysłowego — 64 

— deputaty — normy i zasady wydawania — 764, 1288 

— deputatowy — pokrywanie składom opałowym kosztów roz- 
działu — 832 


— kamienny — zwiększenie składowania — 1345 

— obliczanie zużycia do ogrzewania budynków — 35 

— odbiór deputatów z kopalni taborem samochodowym — 788 

— składowanie i konserwacja ponadnormatywnych ilości — na- 
gradzanie praccwników szczególnie wyróżniających się — 
1040, 1172, 1345. 


WKŁADY A 

— oszczędnościowe — ustalenie ceny 1 m? powierzchni użytko- 
wej budynku mieszkalnego — przeliczenia — 134, 174, 230, 
854, 981, 1183, 1355 

WNĘTRZA 


— lokali handlowych, gastronomicznych i nemen yeli — wykań- = 
czanie — 108 4 


WNIOSKI 
— o podział nieruchomości na terenie pra” i niektórych csie- 
dli — sposób załatwiania — 122 


— organizacja przyjmowania i rozpatrywania — 520 

— o ustalenie lub zmianę cen — 1342 

— o ustalenie stawek godzinowych za usługi — opracowywa- 
nie — 721 

— o zwrot mienia pod przymusowym zarządem — 392 


— samorządu robetniczego — realizacja — 1170 
— tryb załatwiania — 652 


WODA 

— ochrona przed zanieczyszczeniem — 67 . 

— wodociągowa pitna — cszczędne używanie — 36 

— zabezpieczanie w studniach przed zanieczyszczeniem opadami 
pyłu — 273 

l 

WODOCIĄGI 

— budowa sieci — stosowanie rur azbestowo-cementowych — 
1070 

— instalacje — 41 : 

— woda pitna — oszczędne używanie dla produkcji — 36 


WOJSKA RADZIECKIE 
— roboty budowliano-montażowe wykonywane przez przedsię- 
biorstwa resortu — 472 3 
— rozliczanie clearingowe za materiały i urządzenia wykona- 
„ ne — 366 3 
— tryb postępowania przy zaopatrywaniu jednostek armii — 625 
— tryb załatwiania spraw związanych z czasowym stacjonowa= 
„niem — 312 | j 
— współpraca Pełnomocnika Rządu PRL z jednostkami resor= 
tu — 401 
— wzajemne dostarczanie materiałów i Świadczenia usług po- 
między przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi a jed= 
notkami armii oraz rozliczenia z tego tytułu — 7893 


E 


l 


G 


l 


| 
| 


— nakładów rzeczowych i 


_ — opracowanie w projektach budynków budownictwa 


 — na odcinku wymiany transportu 


DZIENN 


 WSKAŻNIKI 
— kosztów i 


nakładów rzeczowych dla robót budowlano-mon- 
tażowych — opracowywanie — 227 
kosztów elementów i 


opracowanie katalogów — 137 


obiektów — 


po- 
wszechnego — wynagrodzenie dla jednostek projektujących — 
286 


B= podstawowy rocznego planu techniczno-ekonomicznego stano- 


wiącego warunek utworzenia funduszu zakładowego — 748 
 — techniczno-ekonomiczne — podawanie i rejestrowanie przez 
jednostki projektujące — 169 
— wykorzystania terenów zainwestowania miejskiego — 860, 
932, 1120, 1156 
 — zapotrzebowania terenów przemysłowo-składowych — 1373 


— zużycia stali w konstrukcjach — 1016 


WSPÓŁDZIAŁANIE 

— w zakresie zagadnień anieri; norm pracy i płac, doty- 
czących przedsiębiorstw budowlano-montażowych, remonto- 
wo-budowlanych i jednostek nadzoru inwestycyjnego — 221 

— ze spółdzielczością inwalidzką — 711 


WSPÓŁPRACA 

— jednostek resortu z Pełnomocnikiem Rządu PRL do Spraw 
Pobytu Wojsk Radzieckich w Polsce — 401 

samochodowego pomiędzy 
resortami MBiPMB oraz MLiPD — 927 

— ośrodków badawczo-instruktażowych ITB z wydziałami bu- 
downictwa, urbanistyki i architektury p.w.r.n. — 1319 

— terenowych komisji planowania gospodarczego i organów 
miejscowego planowania przestrzennego — 160 

— w zakresie eksportu i importu z przedstawicielami resortu 
handlu zagranicznego — 574 

— zakładów badań i doświadczeń w zakresie osiągania projek- 
towych zdolności produkcyjnych w obiektach przemysłowych 
oddawanych do eksploatacji — 1282 

— z zagranicą — 852 

— ze spółdzielczością inwalidzką — 711 Ń 

— ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi zrzeszonymi w 
NOT — 580 

— ze związkami zawodowymi i organami samorządu robotnicze- 
go w zakresie usprawnienia gospodarki materiałowej — 810 


WSPÓŁDZIAŁANIE 
— organów prezydiów rad narodowych w zakresie 
użytków rolnych — 1388 


ochrony 


WSTĘP 

— do zakładów — wydawanie zezwoleń — 650 

— na budowę — upoważnienie pracowników państwowego nad- 
zoru budowlanego — 155 

— wycieczek krajowych i zagranicznych do zakładów — 662 


WYCENA 
— robót przy usuwaniu wad w budynku — 243 
— robót wiertniczych (geologicznych i budowlano-montażowych) 
— ustalanie jednolitych podstaw — 362 
4 
WYCHOWANIE - 
— fizyczne — udział przedsiębiorstw — 536 


WYCIECZKI 


— krajowe i zagraniczne — zwiedzanie zakładów pracy — 662 


WYDAWNICTWA 

— Dziennik Budownictwa i Dziennik Urzędowy MBiPMB — 975 

— ośrodka informacji technicznej i ekonomicznej w budownie- 
twie — prenumerata — 637 

— periodyczne — ograniczenie ogłoszeń i reklam — 802 
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WYDZIAŁY BUDOWNICTWA, URBANISTYKI 

I ARCHITEKTURY 

— obowiązki służbowe osób odpowiedzialnych za nadzór i kon- 
trolę — 103 

— odbywanie praktyk na Sówka pracowniczych — 847 

— sposób załatwiania wniosków o podział nieruchomości — 122 

— terminowe załatwianie spraw — 1117 e 

— udzielanie pomocy wydziałom gospodarki komunalnej i miesz- 
kaniowej — ewidencja lokalowa — 115 

— wytyczne do zakresu działania — 161 


WYJAZDY 

— krajowe i zagraniczne związane z wynalazczością pracowni- 
czą — 836 

— zagraniczne finansowane ze środków obrotowych przeznaczo- 
nych na utrzymanie klubów techniki i racjonalizacji — 916 


WYKAZ 
— akt — opracowywanie — 940 

— cenników prac projektowych zawierający obniżki cen (cen- 
ników) — ogłoszenie — 258 

— chorób zawodowych robotników w zespołach 
szkło — 329 

— elementów typowych z betonu — 1139 

— kierunków i specjalności studiów /do uzyskania uprawnień 
budowlanych — 237 4 

— normatywów cykli budowy dla realizacji zadań inwestycyj- 
nych zakładów przemysłu mleczarskiego — 1403 

— prac szkodliwych dla zdrowia w Centralnym Laboratorium 
Przemysłu Ceramiki Budowlanej — 75, 331, 351 

— prac szkodliwych dla zdrowia w Centralnym Laboratorium 
Przemysłu Materiałów Paayan Wapienno-Piaskowych — 
81 

— prac szkodliwych dla zdrowia. w Centralnym DA 
Przemysłu Szklarskiego — 82 

— prac szkodliwych dla zdrowia w 
dawczych — 73, 341 

— pracowników umysłowych uprawnionych do otrzymywania 
premii w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych — 859 

— powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych realizowa- 
nych w ramach budownictwa indywidualnego — 120 

— sprawozdań resortowych obowiązujących w 1967 r. — 1340 

— specjalistycznych studiów podyplomowych w zakresie plano- 
wania przestrzennego — 152, 259 

— terenowych biur projektów — uzupełnienie — 1109 


formujących 


instytutach naukowo-ba- 


WYKONAWSTWO 

— generalne na budowach w budownictwie hutniczym — 1243 

— izolacji termicznych — 477 

— metody — tryb uzgodnień projektów budynków mieszkalnych 
przez jednostki projektowania ze zjednoczeniami budownic- 
twa — 925 


WYNAGRODZENE 

— członków rad zakładowych zwolnionych od pracy zawodo= 
wej — 482, 1335 

— członków zespołów orzekających Resortowej Komisji Arbi- 
trażowej — 12, 13 

— dodatki za posiadanie uprawnień mistrzowskich dla majs 
strów — 413 

— dodatkowe za odprzedaż opakowań używanych — 1042 

— dyrygentów oraz członków zakładowych orkiestr dętych za 
czas ćwiczeń i prób — 427 

— głównych księgowych w zde a i zakładach —._ 
489 

— intendentów w przedszkolach i świetlicach dziecięcych — 475 

— najniżej zarabiających pracowników — podwyżka — 1236 

— niektórych grup robotników i pracowników inżynieryjno- 
„technicznych w przedsiębiorstwach branży metalowej — 
zmiany — 886 
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— niewypłacanie pracownikom za czas nieusprawiedliwionej 
nieobecności w pracy — 537, 914 

— osób szkolących pracowników w zasadniczych szkołach przy- 
zakładowych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych 
— 824 

— osób szkolących w zasadniczych szkołach przyzakładowych w 
przedsiębiorstwach przemysławych — 1141 

— podstawowe niektórych pracowników (wybitnych specjali- 
stów) w przedsiębiorstwach budowilano-montażowych — 1296 

— potrącanie składek na rzecz związku zawodowego — 308 

— pracowników biur projektów: 354, 597; stosowanie przepi- 
sów — 953 

— pracowników działów studiów w biurach projektów — 255 

— pracowników fizycznych pracowni wykończeniowych biur pro- 
jektów — zasady — 408 

— pracowników fizycznych w  Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia 
Budownictwa w Wytwory Hutnicze i Metalowe w Katowi- 
cach — 604 

— pracowników fizycznych w Warszawskim  Przedsiębiorstwie 
Zaopatrzenia Budownictwa — 490 

— pracowników jednostek pływających w Przedsiębiorstwie Bu- 
downiectwa Inżynieryjno-Morskiego w Gdańsku — 1008 

— pracowników niektórych w przedsiębiórstwach budowlano- 
-montażowych — 1365 > 

— pracowników niepełnozatrudnionych na kursach szkolenia za- 
wodowego — 983 

— pracowników placówek kulturalno- oświatowych — 423 

— pracowników prowadzących rachunkowość pracowniczych kas 
zapomogowo-pożyczkowych — 428 

— pracowników przedsiębiorstw budowlano-montażowych — 338 

— pracowników przedsiębiorstw przemysłowych i budowlano- 
-montażówych za efektywność eksportu — 1219, 1348 > 

— pracowników przedsiębiorstw przemysłu cementowego — 1007 

— pracownikow przedsiębiorstw przemysłu materiałów budow- 
"lanych — stosowanie podwyższonego — 1107 

— pracowników — przestrzeganie przepisów — 395 

— pracowników przy pracach rozruchowych — 303 

— pracowników Resortowego Ośrodka Normowania Pracy — 
1166 

— pracowników samochodowych — zasady wynagradzania i czas 
pracy — 511; w jednostkach budżetowych — 522 

— pracowników umysłowych i obsługi przedsiębiorstw obrotu 
towarowego — 1353 

— pracowników umysłowych jednostek geologicznych terenowe- 
go przemysłu materiałów budowlanych — 611 

— pracowników umysłowych niektórych przedsiębiorstw branży 
metalowej — 682 

— pracowników umysłowych przedsiębiorstw budowlano-monta- 
żowych budownictwa ogólnego i specjalnego, remontowych 
i budownictwa wiejskiego — 289 

— pracowników umysłowych przedsiębiorstw okuć i instalacji 
budowlanych — zasady — 502 

— pracowników umysłowych przedsiębiorstw produkujących be- 
ton (żelbet) lub elementy budowlane z betonu (żelbetu, żużlo- 
betonu) — 704 

— pracowników umysłowych przedsiębiorstw przemysłu cemen- 
towego — 591 

— pracowników umysłowych przedsiębiorstw Re" cera- 
micznego — 299 

— pracowników umysłowych przedsiębiorstw Zakładów Azoto-. 
wych Puławy I i II — 1022 


— pracowników umysłowych Strzegomskich Zakładów Remon- 


towo-Montażowych — 336 

— pracowników umysłowych w pracowni projektowej Przedsię- 
biorstwa Montażu Aparatury i Automatyki „Energoaparatu- 
ra” — 492 

— pracowników umysłowych w Pracowni Projektowej War- 
szawskiego Zjednoczenia Budownictwa Przemysłowego — 695 

— pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach i zakładach 
przemysłu terenowego materiałów budowlanych — 332 
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pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach przemysłu 
ceramiki budowlanej i przemysłu materiałów budowlanych 
wapienno-piaskowych — zasady — 294, 1178, 1323 
pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach przemysiu 
wapienniczego i gipsowego — 305 

pracowników urbanistycznych pracowni — 101, 118, 178 
pracowników w bibliotekach zakładowych — 422 

pracowników w biurach konstrukcyjnych i dokumentacji 
techniczno-ruchowej — zasady — 495 


pracowników w „Geoprojekcie” — 507 
pracowników w niektórych przedsiębiorstwach przemysłu ma- 
teriałów budowlanych — 1237; zaszeregowanie — 1341 


pracowników w oddziałach zaopatrzenia robotniczego — 348 
pracowników w pracowniach projektowych przedsiębiorstw 
budowlano-montażowych — zasady — 897 

pracowników w  przedsiębiorstwach przemysłowych i usłu- 
gowych branży metalowej — 442 

pracowników w zakładach produkcji pomocniczej i usług 
przedsiębiorstw budowlano-montażowych — 412 

pracowników zatrudnionych w branżowych ośrodkach nor- 
mowania pracy — 1167 

pracowników zatrudnionych w Centrali Materiałów Budow- 
lanych — Zarząd Przedsiębiorstw — 1240 

pracowników zatrudnionych w jednostkach PRMOCHE 
przedsięwzięć gospodarczych zjednoczeń — 1064 

pracowników zatrudnionych w pomocniczych gospodarstwach 
rolnych — 1215 

pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwąch budowla- 
no-montażowych — zasady — 1372 

pracowników zatrudnionych w stacjach maszyn AEC 
litycznych w Biurze Rozliczeń Budownictwa — 1011 
pracowników zatrudnionych w stołówkach prowadzonych 
przez zakłady pracy — 1036 

pracowników zatrudnionych w Stowarzyszeniu Architektów 
Polskich — 982 | 
pracowników zatrudnionych w straży przemysłowej — 557 
pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Zjednoczeniu 
Biur Projektowych w Katowicach — zasady — 1187 
pracowników zatrudnionych w zakładach badań i doświad- 
czeń — 1067 

pracowników zatrudnionych w Zjednoczeniu Biur Projktów 
Budownictwa i Biur Projektów Budownictwa Ogólnego — 
1020 

pracowników zjednoczeń grupujących przedsiębiorstwa prze- 
mysłowe i budowlano-montażowe — 862, 951, 1267 
ratowników, mechaników aparatowych przy wszelkich akcjach 
w kopalniach glin ceramicznych — 595 

robotników komórek geodezyjnych i geoiechnicznych biur 
projektów — 909 

robotników i pracowników umysłowych jednostek geologicz- 
nych terenowego przemysłu materiałów budowlanych — 611 
robotników i pracowników umysłowych w Wałbrzyskich Za- 
kładach Graficznych „Kalkomania” — zmiana zasad — 415, 
1354 

robotników i pracowników za terminowe zdawanie wago- 
nów-=węglarek do dyspozycji PKP — 698 

robotników przedsiębiorstw (zakładów) stolarki budowlanej — 
1378 

robotników w przemyśle szklarskim — zmiana zasad — 1019 
robotników zatrudnionych przy pracach załadunkowych í wy- 
ładunkowych — 898 

robotników zatrudnionych w branży metalowej — podwyższe- 


nie stawek płac w najniższych kategoriach zaszeregowania — 


1356 
robotników zawodów poligraficznych zatrudnionych w Ośrod- 
ku Informacji Technicznej i Ekonomicznej w Budownictwie— 
1193 

specjalne — 297, 830 


4 
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— specjalne dla pracowników zamiejscowych w przedsiębior- 
stwach (zakładach) terenowego przemysłu materiałów budow- 
lanych — 755 

sprzątaczek — 19, 70, 71 

stosowanie podwyższonych dla pracewników zatrudnionych 
w przedsiębiorstwach przemysłu materiałów budowlanych — 
1107 

"straży nieuzbrojonej — 290 

uczniów — 1234 

za dni wolne od pracy przysługujące pracownicom wychowu- 
jącym dzieci w wieku do lat 14 — 648 

za opracowanie wskaźników i danych techniczno-ekonomicz- 
nych w projektach budynków budownictwa powszechnego — 
226 

za pilnowanie (strzeżenie) jednostek pływających — 1000 

za remonty maszyn i urządzeń — 1349 

za roboty remontowo-budowlane i instalacyjne w budownie- 
twie ogólnym — ustalanie — 141 

za rozruch zespołów maszyn, urządzeń i instalaeji wykony- 
wany przez przedsiębiorstwa uspołecznione — 140 

za urlop pracowników mających przerwy w pracy spowedo- 
wane ciężkimi warunkami atmosferycznymi — 819 

zasady ustalania za wykonane obiekty budownictwa — 1265 


'WYNALAZCZOŚĆ 


— dostosowanie przepisów do szczególnych warunków w resor- 
cie — 857 

— Komisja — powołanie i tryb działania — 760 

— pracownicza — wzmożenie opieki nad ruchem — 633 

— przestrzeganie przepisów — 1331 


— wyjazdy krajowe i zagraniczne finansowane przez przedsię- 


* biorstwa — 836 
— zapewnienie środków w planach techniczno-ekonemicznych 
przedsiębiorstw — na wykonywanie zadań oraz na kluby 
techniki i racjonalizacji — 1044 


WYPADKI 

— przy pracy — dochodzenia — 1696 

= ubezpieczenia pracowników resortu od następstw — 615 

— w zatrudnieniu — załatwianie roszczeń pracowniczych — 628 

WYPŁATY 

— zasiłków z ubezpieczenia społecznego — kontrola wypłat — 
471 ` ) 

— z osobowego funduszu plac — nieuwzględnianie niektórych — 
553 


WYPOSAŻENIE ` 

— budynków mieszkalnych w urządzenia — uzgadnianie projek- 
tów przez jednostki projektowania ze zjednoczeniami budow- 
nictwa — 925 j - 

— hoteli robotniczych — normy — 566 

> mieszkań budynków mieszkalnych typu miejskiego — wytycz- 
ne — 1090 ; 

— wnętrz zakładów przemysłowych — powołanie Międzyresor- 
towej Podkomisji do Spraw Koordynacji — 1368 


WYROBY ć 

— gotowe cegły — rewizja poziomu normatywów — 622 

— hutnicze stosowane masowo w budownictwie — wytyczne od- 
bioru techniczno-wymiarowego — 841 

\— niepełnowartościowe pochodzące z własnej pródukcji przed- 
siębiorstw — tryb kwalifikowania, ustalania cen oraz sprze- 
daży — 672 

— oznaczanie znakiem jakości — 661 

— produkcji eksportowej — ustalanie norm pracy — 739 

— produkowane w przedsiębiorstwach przemysłu materiałów bu- 
dowlanych — poprawa jakości — 526 à ŻEM 

„— przeznaczone do reklamy i próbnej eksploatacji — 1280 


| + stosowanie do izolacji wodoszczelnej — 939 
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— tryb ustalania cen w resorcie — 410 

WYRÓŻNIENIA 

— dla pracowników zakładów górniczych (kamieniołomów) — 
564 


WYSTAWY 
— organizowanie — 974 


WYTYCZNE 


„— dla wydziałów budownietwa r:n. w sprawie wydawania po- 


zwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania 
w budownictwie — 453 

dla wydziałów budownictwa, urbanistyki i architektury pre- 
zydiów rad narodowych, dotyczące niektórych uprawnień 
państwowego nadzoru budowlanego — 1810 ; 

dla wyznaczania terenów budownictwą jednorodzinnego — 
90, 236 k 

do opracowywania projektów wyznaczania terenów budewla- 
nych na wsi — 207 

do opracowania rzeczowych programów prae pracowni (ze- 
społów) urbanistycznych wydziałów budownictwa, urbanisty- 
ki i architektury — 1216 

do opracowania kwartalnych i rocznych analiz z przebiegu 
wykonania planów w zakresie kosztów własnych przemysłu 
materiałów budowlanych — 839, 1031 

do programów prae związanych z wyznaczaniem terenów bu- 
dowlanych na wsi w okresie lat 1965—1970 — 899 
do przeprowadzania analiz działaineści recznej 
twa — 1191 

do zakresu działania i organizacji pracowni urbanistycznych — 
244 ; 
do zakresu działania i organizacji wewnętrznej wydziałów 
budownictwa, urbanistyki i architektury — 161 z 
działania w zakresie typizacji w budownictwie przemysło- 
wym na lata 1966—1970 — 12356 

normowania pracy dla rokót budowłano-montażewych — 214 
odbioru techniczno-wymiarowego wyrobów hutniczych steso- 
wanych masowo w budownictwie — 841 
określania szerokości dróg (ulic) w 
osadniczych — 1069 

organizowania akcji remontowej budynków na obszarach 
wiejskich województw zachodnich i północnych — 976 
oszczędnego projektowania w budownictwie przemysłowym — 
1248 á 

sporządzania analizy w dokumentacji inwestycji produkcyj- 
nych i usług materialnych — 1072 y 

sporządzania planów zagospodarowania terenu inwestycji — 
1072 AE 

sporządzania projektów organizacji produkcji, zarządzania 
i uruchamiania dla zakładów produkcyjnych nowo budewa- 
nych lub nadzorowanych — 1072 

sporządzania zestawień kosztów i kosztorysów obiektów bu- 
dowlanych — 1072 4 . 
tymczasowe projektowania ogrzewań wodnych o obliczenio- 
wej temperaturze 100—110°C — 181 7 

w sprawie zawierania umów o wykonanie robót w akordo- 
wo-ryczałtowym systemie płac — 391 

wyposażenia i wykańczania mieszkań i budynków mieszkal- 
nych typu miejskiego — 1090, 1393 > 
wyrażenia zgody na realizację budownictwa gospodarczego, 
mieszkaniowego i usługowego na wsi poza terenami wyzna- 
czonymi na ten cel — 144, 185 

wyznaczania terenów pod niskie budownictwo mieszkanio- 
we — 202 


bueownie- 


wiejskich jednostkach 


WYTYCZNE PROJEKTOWANIA 

— budowy lokali dla zakładów konserwacyjńo-remontowych 
spółdzielni budownictwa mieszkaniowego — 232 

— fundamentów płytkich dla budynków wiejskich — 565 
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— instalacji i urządzeń elektrycznych w mieszkaniach i budyn- 
kach mieszkalnych — 1197 

— świetlic dla potrzeb mieszkańców domów spółdzielni budow- 
nictwa mieszkaniowego — 231 

— tymczasowe projektowania ogrzewań wodnych o obliczenio- 
wej temperaturze 100——1109C — 181 

— urządzeń instalacji sieci teleelektrycznych dla zakładów prze- 
mysłowych — zatwierdzanie — 654 


WYTYCZNE TECHNICZNE PROJEKTOWANIA 
patrz: NORMATYWY I WYTYCZNE TECHNICZNE PROJEK- 
TOWANIA 


WZORNICTWO 
— przemysłowe — organizacja — 753, 885 
— przemysłowe — targi — 546 


WZORY 
— blankietu na uprawnienia budowlane — 280 
— opakowań jednostkowych, etykiet i nalepek — weryfikacja 


i zatwierdzanie — 683. 
— pieczęci dla zatwierdzanych planów zagospodarowania prze- 
strzennego — 99 


z 


ZABEZPIECZENIE 
— dostaw maszyn i urządzeń dla potrzeb przemysłu cemento- 
wego w latach 1963—1980 — 794 


— R EA G — ustalenie wytycznych — 679 
ZABUDOWA 


— działek — wadlıwa i wynikające stąd nieracjonalne rozwią- 
zania dachowe — przeciwdziałanie — 98 : 


ZADANIA - 

— budowlano-montażowe w 1965 r. w regionie krakowskim oraz 
przygotowanie mocy pROdUKCZJAEJ dla potrzeb planu 5-let- 
niego 1966—1970 w tym regionie — 989 

— rzeczowe — określenie do celów premiowania w przedsię- 
biorstwach i bazach transportowych — 414 

— rzeczowe stanowiące podstawę tworzenia funduszu zakłado- 
wego w przedsiębiorstwach — 749 

— rżeczowe w budownictwie — roczny plan — 747 

— służby architektoniczno-budowlanej przy wykonywaniu prze- 
pisów o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych — 
110 


ZAGOSPODAROWANIE 
— maszyń i urządzeń zbędnych — 474 
— placów budowy — stosowanie opracowań projektowych za- 


wartych w Zestawie Projektów i Opracowań Elementów 
Urządzeń i Obiektów Zagospodarowania FER Budowy — 
1129 


ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

— rejestracja graficzna decyzji į ustaleń — 1326 

— sprawozdawczość ze sporządzania miejscowych planów — 1121 

— szczegółowe plany — uwzględnianie wymagań powszechnej 
samoobrony — 1363 


ZAGRANICA 2 
— współpraca — 852 
— zmiany organizacji obrotu towarowego — 908 


ZAGRODY 
— wiejskie — ustalenia ramowego regulaminu działania zespo- 
łów odbudowy lub budowy — 360 


ZAKŁADY 
— badań i doświadczeń — powoływanie i finansowanie — 726; 
organizacja i zakres działania — 1411 
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— branży metalowej — reforma norm i płac — 655 f 
— ceramiki budowlanej — udzielanie pomocy zespołom produk- 


cji materiałow budowlanych — 570 ; i 

— eksploatujące złoża kopalin niepodlegających przepisom pra- 
wa górniczego — wzmożenie nadzoru i kontroli w zakresie 
gospodarki zasobami surowców — 955 

— górnicze — gospodarka środkami strzałowymi — 778 

— górnicze (kamieniołomy) — świadczenia i wyróżnienia dla 
pracowników — 564 

— górnicze podziemne i odkrywkowe — odpalanie zapalników 
elektrycznych — 601 


— górnicze w przedsiębiorstwach prowadzących roboty górni-* 


cze — ustalenie stanowisk kierownictwa dozoru ruchu — 677 


— górnicze w przemyśle materiałów budowlanych — ustalenia 
stanowisk kierownictwa i dozoru ruchu — 593 

— kaflarskie — wymagania techniczno-ruchowe bhp — 837 

— komunalne użyteczności publicznej — projektowanie elektro- 
energetycznych układów zasilających — 1272 

— kształcenia nauczycieli — udzielanie pomocy technicznej — 
62 


— Mazowieckie Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku — pre- 
miowanie niektórych pracowników — 594 

— mięsne — warunki budowy i urządzenia oddziałów produk= 
cji mączek zwierzęcych — 192 d 

— nowo budowane — odbiór i rozruch — 488 

— pracy — obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych — 
1315 z 

— pracy podległe MBiPMB — metody, tryb postępowania i or- 
ganizacja komórek kadrowych — 561 

— pracy — przedkładanie zaświadczeń — 933 

— pracy — wykonywanie czynności z zakresu rent — 596 

— pracy — zapewnienie w latach 1967—1970 męskiej siły rebo- 
czej — 1379 


— pracy — zwiedzanie przez wycieczki krajowe i zagraniczne — 
662 > 

— prefabrykacji — przerwy w pracy w ke zimy — 744 

— produkcji specjalnej resortu przemysłu ciężkiego — tryb zą- 
twierdzania w latach 1967—1968 — dokumentacji inwesty- 
cji — 1392 

— produkcyjne nowo budowane lub modernizowane — wytycz- 


ne sporządzania projektów organizacji produkcji, zarządzania 
i uruchamiania — 1072 


— przemysłowe nie podlegające prawu górniczemu — zezwolenia 


na nabywanie — przekazywanie i używanie materiałów wy- 
buchowych — 865 } 
— przemysłowe — wyeliminowanie nieuzasadnionego importu 
przy projektowaniu — 785 ? 
— przemysłowe — zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza — 599 
— przemysłu betonów — wymagania kwalifikacyjne pracowni- 
ków umysłowych — 496 
— przemysłu mleczarskiego — wykaz normatywów cykli budo- 
wy — 1403 


— przemysłu szklarskiego, specjalizujące się w eksporcie — pla- 
nowanie produkcji — 756 ; 

— resortu MBiPMB — oczyszczanie ścieków — 456 

— szklarskie — bezpieczeństwo i higiena pracy — 485 

— wydawanie zezwoleń na wstęp — 650 


ZAKUP 
— rozliczanie kosztów — 956 


ZALICZKI 
— na koszty podróży — likwidacja — 562 


ZAŁOŻENIA 

— kosztorysowe dla części kosztowych projektów inwestycyj- 
nych — tryb i zakres prac związanych ze sporządzaniem —. 
1374 T 

— projektów typowych obiektów budowlanych lub ich części — 
zasady sporządzania — 1034 
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ZAMÓWIENIA 
— na dostawy, roboty i usługi — udzielanie jednostkom gospo- 


darki nieuspołecznionej — 382 


ZANIECZYSZCZENIA 
— powietrza — zmniejszenie przez zakłady przemysłowe — 599 
— studni przez opady pyłu — zabezpieczenie — 273 


ZAOPATRZENIE 

— ciągników w iskrochrony — 28 

— jednostek armii radzieckiej czasowo stacjonujących w Pol- 
sce — tryb postępowania — 625 

— materiałowo-techniczne — sprawozdawczość na formularzu 
GM-11 — 636 

— placówek zaplecza naukowo-technicznego 
usprawnienie — 800 

— w Surowce i odpadki dla produkcji przemysłowej — rze- 
miosła i przemysłu prywatnego — 455 


w materiały — 


ZAPALNIKRI 
— elektryczne — odpalanie w zakładach górniczych — 601 


ZAPASY 

— materiałowe — okresowe analizy gospodarki — 936 

— materiałowe w jednostkach MBiPMB — planowanie i gospo- 
darowanie — 571 


— niektórych artykulów zaopatrzeniowych — przeszacowanie na 
. dzień 1 stycznia 1967 r. — 1261 

— ustalanie norm i planowanie w przedsiębiorstwach — 1358 

ZAPLECZE - 

— naukowo-techniczne — organizacja — 614, 746 

— naukowo-techniczne — usprawnienie zaopatrzenia w mate- 
riały — 800 

— socjalno-bytowe przedsiębiorstw w okresie zimy — kontro- 
la — 831 


— techniczne transportu samochodowego resortu — usprawnie- 
nie organizacji — 1207 

— techniczno-gospodarcze i socjalno-bytówe przedsiębiorstw — 
lokalizacja — 913 À 

— tymczasowe przedsiębiorstw budowlano-montażowych — ewi- 
dencja i kontrola ilościowa — 367 

— tymczasowe — rozliczanie nakładów — 723 

— tymczasowe w przędsiębiorstwach budowlano-montażowych — 
ewidencja i kontrola ilościowa — 367 


ZARZĄDY 
— uprawnienia dyrektorów do ustalania cen rozliczeniowych — 
503 


, 4 
ZASIŁKI 
— z ubezpieczenia społecznego — kontrola wyplat — 471 
— z ubezpieczenia społecznego — niewłaściwe wypłaty — 394 


ZASOBY 

— miejscowych materiałów — zapewnienie koordynacji planów 
postępu technicznego z bilansami — 871 

— surowców. w zakładach eksploatujących złoża kopalin nie- 
podlegających przepisom prawa górniczego — 955 


ZAŚWIADCZENIA 
— dla celów rentowych — wydawanie osobom zamieszkującym 
poza granicami Polski — 1104 


= 20 czasowej niezdolności do pracy — kontrola wykorzystania 


przez pracowników — 959 
— ograniczenie żądanych od pracowników — 1308 
— przedkładanie zakładom pracy — 933 


ZASZEREGOWANIE 
— pracowników „ośrodków informacji technicznej i egonomicz- 
nej w biurach projektów — 277 h 


— — 
` 


— pracowników umysłowych magazynów przedsiębiorstw trans- 
portowych i produkcji pomocniczej — 834 

— robotników niektórych przedsiębiorstw przemysiu materiałów 
budowlanych — 1341 


ZATRUDNIENIE 

— cudzoziemców — 1027 

— dokumentacja pierwotna — 493 

— fachowych pracowników służby zdrowia w zjem prze- 
mysłowej służby zdrowia — 1133 

- inwalidów — 771 

— młodocianych — przestrzeganie przepisów — 949 

— młodocianych w celu nauki zawodu, przyuczenia do określo- 
nej pracy i wstępnego stażu — 405, 411 

— poprawa gospodarowania — 1395 

— pracowńhików biur projektów — 254 

— pracowników na terenie m.st. Warszawy — 359 

— pracowników pełnoletnich nie posiadających wymaganych 
kwalifikacji — 424 

— rencistów — 828 TEN 

— w biurach projektów — struktura — 1254 

— w Korpusie Technicznege Pożarnictwa na utworzonych sta- 
nowiskach pracy — 679 


ZATWIERDZANIE 

— planu ogólnego zagospodarowania terenu inwestycji — 1072 

— projektów budowlanych pod względem artystycznym — 223 

— projektów indywidualnych budynków mieszkalnych objętych 

"wojewódzkimi zestawami przewidzianych do wielokrotnego 

zastosowania — 926 

— projektów podstawowych obiektów budewlanych — 1072 

— założeń i projektów typowych obiektów budowlanych lub ich 
części — 1034 - 

— wzorów opakowań jednostkowych, etykiet i nalepek — 683 


ZAWIADAMIANIE 

— organów wyższego stopnia o niezałatwieniu sprawy w ter- 
minie — 136 

ZBIORNIKI 

— na produkty naftowe — racjonalna gospodarka — 302 


ZDROWIE J 
— pracowników — organizacja opieki — 702 


ZEBRANIA 
— organizowanie — 2901 


ZESPOŁY 

— do Spraw Normatywów Technicznych Projektowania — po- 
wołanie — 1208 

— odbudowy lub budowy zagród wiejskich — ustalenia regula- 
minu ramowego — 360 

— orzekające: w państwowych jednostkach projektowania — 
tryb pracy i powoływanie — 93, 94, 139, 1338; w  spółdziel- 
czości i CRZZ — 200 

— produkcji materiałów budówłatych — 

” przez zakłady ceramiki budowlanej — 570 

— terenowe usług projektowych — cennik prac projektowych — 
1029 p 

— terenowe usług projektowych — organizacja — 971 

— terenowe usług projektowych — tryb zaliczania praktyki za- 
wodowej — 1305 


ZESTAWY 
— materiałów budowlanych potrzebnych do wybudowania 4- izbo- 


wego domu mieszkainego — ustalenie kosztów — 142, 186, | 


240, 848, 98U, 1201, 1383 z 

— międzyresortowy projektów segmentów budynków i projek- 
tów budynków dla potrzeb budownictwa przemysłowego — 
1013 


udzielanie pomocy 
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— projektów wojewódzkich dla realizacji inwestycji budownic- 
twa mieszkaniowego na lata 1966—1970 — przygotowanie — 
929, tryb dokonywania zmian — 1402 

— wojewódzkie — ceny projektów indywidualnych budynków 
mieszkalnych objętych zestawami — 896 

— wojewódzkie projektów budownictwa mieszkaniowego — 988 

— wojewódzkie projektów dla budynków mieszkalnych — usta- 
lanie i stosowanie cen stałych — 1213 Ę 

— wojewódzkie projektów budynków oraz segmentów budynków 
mieszkalnych — wycena — 1050 


ZEZWOLENIA 

— ma prowadzenie działalności gospodarczej przez jednostki nie- 
uspołecznione — 743 

— na udostępnienie danych liczbowych, informacji statystycz- 
nych i innych materiałów służbowych — 754 

— na wstęp do zakładów — wydawanie — 650 

— na wykonywanie prac projektowych w budownictwie — 92, 
357, 361 


ZIMA - 

— kontrola zaplecza socjalno-bytowego przedsiębiorstw — 831 
— przygotowanie i eksploatacja maszyn budowlanych — 838 
ZJEDNOCZENIA 


— Biur Projektów Budownictwa i Biur Projektów Budownictwa 
Ogólnego — wynagradzanie — 1020 

— grupujące przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlano-mon- 
tażowe — zasady wynagradzania zatrudnionych pracowni- 
ków — 862, 951, 1267 

— obsługa prawna — 759 

— przemysłu materiałów budowlanych — opracowywanie ope- 
ratywnych planów — 798 

— Przemysłu Okuć i Instalacji Budowlanych — rozszerzenie zą- 
kresu koordynacji — 1223 

— uprawnienia dyrektorów do ustalania cen rozliczeniowych — 
503 ż 

— uprawnienia dyrektorów — rozszerzenie — 1362 


— Warszawskie Budownictwa Przemysłowego — wynagradzanie 
$ pracowników umysłowych Pracowni Projektowej — 695 
— wiodące ogólnobranżowe — przekazanie uprawnień do usta- 


lania cen zbytu artykułów ceramicznych, szklarskich, izola- 
cyjnych oraz urządzeń i części zamiennych do maszyn t urzą- 
dzeń — 1382 * 

— wiodące ogólncbranżowe — przekazanie uprawnień do usta- 
lania cen zbytu prefabrykatów betonowych, żelbetowych, kru- 
szywa budowlanego, okuć budowlanych i stolarki budowla- 
nej — 1352 

— wiodące — wyznaczanie — 510, 705, 782, 845 

— Wojewódzkie Biur Projektowych w Katowicach — zasady 

wynagradzania — 1187 

— wojewódzkie przemysłu terenowego materiałów budowlanych 
— organizacja i zasady działania — 454 


% 


ZLECENIA A 

— dostaw, robót i usług jednostkom gospodarki nieuspołecz- 

_ nionej — kontrola — 434; zaostrzenie kontroli — 714 

— na roboty budowlano-montażowe dla inwestycji własnych — 
325 

— na wykonanie konstrukcji stalowych — 319 
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— robót budowlanych i montażowych na lata 1967—1968 — tryb 
i terminy — 1209 


ZŁOM 

— metali — opracowanie instrukcji o gospodarce — 803 

— nagrody za zbiórkę i dostawy — 1024, 1199 

— stali, żeliwa oraz metali nieżelaznych i ich stopów — zbiórka 
i dostawy — 691 


ZŁOŻA 
— kruszyw naturalnych — dokumentowanie — 7168 


ZNACZKI 
— pocztowe — przekazywanie zużytych — 644 


ZNAK JAKOŚCI 

— maszyn — ocena i oznaczanie — 1088 

— nagrody za predukcję oznaczoną znakiem w 1966 r. — 1200 - 
— wyroby — oznaczanie znakiem — 661 


ZNAKOWANIE 
— silników elektrycznych i przenośnych zelektryfikowanych na- 
rzędzi mechanicznych — 462 


ZNISZCZENIA WOJENNE 
— odbudowa wsi — opracowywanie miejscowych planów zago- 
spodarowania przestrzennego — 121 


ZOBOWIĄZANIA 
— majątkowe — zaciąganie przez Ministerstwo — 664 


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

— rozwój harcerstwa w zasadniczych szkołach przyzakłada= 
wych — 1132 

— udzielanie pomocy — 713 


ZWIĄZKI ZAWODOWE 

— potrącanie składek z wynagrodzeń — 308 3 

— wspóipracą w zakresie usprawnienia gospodarki materiało- 
wej — 810 


ZYSK 
— naruszający interes społeczny — określenie przypadków — 
588 


ŻELIWO 

— program postępu technicznego w zakresie prawidłowego stó- 
sowania oraz wykorzystania w latach 1966—1970 — 968 

— zbiórka i dostawy złomu — 691 


ŻURAWIE 
— budowlane, samochodowe — wyposażenie w urządzenia za- 
bezpieczające — 1278 


ŻUŻEL zby 
— paleniskowy i wielkopiecowy — stosowanie do produkcji pu- 
staków i bloków ściennych — 23 


ŻYWIENIE 
— zbiorowe pracowników przedsiębiorstw — finansowanie — 52 
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